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主题 世界 的 生生 部 候 请 你 ( 过 可 能 是 项 明智 的 决定 也 或 许 不 是 ) 来 主持 他 们 
的 医院 * 你 必须 做 个 决定 泪 你 最 后 功成名就 或 是 身败名裂 ，。 你 做 得 总 好 ， 分 
数 便 例 高， 薪水 也 例 高 * 做 得 好 你 就 可 以 在 五 十 项 之 前 退休 到 巴哈马 安 渡 晚 
年 * 做 得 不 好 ， 你 最 后 会 过 一 双 自 己 的 袜子 都 没有 。 


想 要 成 功 ， 你 必须 对 需要 的 病人 提供 一 流 的 医疗 服务 ， 同时 也 要 赚 很 多 钱 * 
并 一 问 履 院 很 困 芍 ， 花 贰 也 很 大 ' 不 过 如 果 你 在 每 季 和 结束 时 能 达到 一 定 的 目 
标 ， 最 和 后 你 会 得 到 另 一 间 医 院 更 好 更 具 挑战 性 的 工作 * 


如 何 便 用 本 手册 

本 手册 的 第 一 部 份 包含 所 有 安装 、 执 行 《 杏 林 也 瘦 狂 》 必 需 的 程序 步骤 。 第 
二 部 份 则 褒 明 邀 戏 的 功能 特色 如 何 使 用 ' 从 篮 戏 初 期 你 会 很 容易 就 看 得 到 
的 ， 到 中 和 后 期 才 会 看 到 的 功能 特色 都 有 ( 不 过 我 们 也 保留 了 一 些 最 有 趣 的 东 
西 访 你 自己 去 发 气 ) * 第 三 部 份 是 快速 上 手指 导 课 程 ， 和 是 专 为 那些 发 现 自 
已 竟然 能 把 手册 读 到 各 里 '， 等 不 及 址 快 进入 游戏 的 人 设计 的 ， 同 时， 入 玩 时 
随时 将 附 儿 放 在 手边 做 参考 ， 对 你 的 拓 助 会 很 大 


宜生 部 来 的 人 

雷 吉 那 康 柏 利 先生 的 手心 很 快 就 畦 为 吐 心 生生 部 一 开始 就 婉拒 他 和 拜访 蜂 院 
的 请 求 " 不 过 一 个 星期 前 在 他 的 桃 心 木 关公 室 中 ，' 拜访 区 院 各 主意 看 起 来 似 
平时 不 错 * 在 艾 院 里 并 逛 、 和 访 土 们 闭 聊 ， 或 许 和 可 以 拉 到 一 些 选 票 。 但 是 
现在 一 切 都 不 对 劲 了 。 


他 走 近 权 台 ， 事 情 已 经 不 太 对 了 * 没有 接待 人 员 迎 接 他 ， 当 他 走向 电话 亭 
时 ， 甚 至 看 不 到 访 士 端 咖啡 来 (牛奶 、 两 杯 威士忌 ， 就 像 平 常 一 样 ) 取 而 
代 之 的 是 一 连 串 吵 杂 的 声音 、 遏 伤 澜 漫 的 气味 ， 和 一 堆 病人 混 融 地 游 走 * 真 
是 令 人 毛骨悚然 ， 到底 各 里 发 生 什么 事 了 。 雷 吉 那 先生 走 进 附近 的 一 扇 门 “ 
他 一 眼 蕊 去 发 现 视 乡 被 一 个 浮 胜 的 脏 抽 住 * 突然 有 售 手 拿 著 一 根 大 银 针 往 过 
个 浮 睡 的 脑袋 吐 扎 下 ， 然 后 就 伴随 著 破 爆 声 丽 了 下 去 


A 


ae 
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雷 吉 那 先生 嘛 得 往 熏 退 向 另 一 局 窗 户 “ 一 位 罢 生 正 操 作 著 一 台 令 人 印象 深 
刻 、 维 芒 恨 好 的 机 器 '， 不 过 过 情景 部 像 是 某 个 人 正 靠 在 那 机 器 上 往 内 探 看 著 
它 的 内 丹 ， 可 是 那 到 底 是 什么 ? 那 人 的 舌头 被 张 得 好 大 ， 放 在 一 把 锐利 的 刀 
口上 - 膛 汽 警告 他 有 把 刀 正 听 听 地 降下 ， 那 舌头 就 被 扯 下 掉 进 机 器 的 深 上 处 : 
雷 吉 那 先生 再 次 被 踪 得 跌跌撞撞 请 不 出 话 来 * 沿 著 走廊 再 过 去 是 一 间 有 著 一 
排 窗户 的 房间 * 往 守 看 去 ， 吉 位 官员 很 清楚 地 看 到 一 售 哑 心 的 生物 ， 和 多 有 一 
个 人 高 ， 但 是 全 身长 满 毛 *。 他 被 闭 在 一 个 内 著 电 流 强 光 的 机 器 上 : 一 位 黯 生 
拉 下 开导， 当 那 台 工 业 标 准 强 度 的 电疗 机 器 启动， 那 生物 就 全 身 剧 烈 震 晃 冯 
学 * 一 阵 烧 焦 味 从 和 门 后 微微 傅 来 。 雷 吉 那 先生 全 身 装 抖 走 开 “。 下 个 窗户 做 潢 
蒸 氟 ， 但 是 雷 吉 那 务 清 楚 地 看 到 融化 的 肉 被 注入 一 具 活 生生 的 骨骸 。 此 时 此 
刻 为 什么 自己 会 在 过 个 恐怖 的 房间 呢 ? 


当 雷 吉 那 先生 后 退 交 步 硬 开 那 扇 窗 ， 他 撞 到 一 位 访 士 推 过 来 的 病床 ， 各 官员 
道歉 的 话 差 点 要 胸口 而 出 之 时 ， 代 愤 他 先 看 到 身 在 床上 的 病人 “。 在 他 逮 没 来 
得 及 眼 ， 就 看 到 那 病人 身上 的 肉 炎 忽 是 透明 的 ， 基 至 看 得 到 他 的 骨头 " 在 
他 努力 不 让 自己 昏倒 时 ， 整个 世界 灵 得 灰暗 起 来 。 他 跌跌撞撞 走向 一 台 自 
动 最 喜 机 ， 上 眼睛 内 过 一 行 字 -- 可 乐 一 缸 500 元 ! 他 从 外 套 掏 出 钱 ， 拿 了 一 
猎 可 乐 ”希望 这 纵 可 乐 能 访 他 帆 醒 。 


当 他 步伐 不 太 称 定 地 走 过 杠 台 ， 一 口 喝 下 微 温 的 汽水 ， 他 的 眼睛 看 到 一 些 破 
碎 扭 曲 的 脸 ， 雷 吉 那 决定 再 看 看 其 他 的 房间 。 他 努力 读 自 己 相信 ， 不 会 再 有 
上 比 他 看 到 更 糖 的 事 了 ， 已 经 兔 了 。 当 他 仔 组 序 向 一 问 装 漠 得 和 不 错 的 办公 
室 ， 他 看 到 一 位 看 起 来 很 耶 名 冷静 的 精神 科 医 师 ， 正 坐 在 沙发 上 向 某 人 丰 
谈 " 那 蜂 师 看 起 来 很 熟悉 ， 油 亮 的 竖 型 ? 合身 的 白 袍 ? 是 的 ， 示 有 和 纯正 的 芭 
色 馈 皮 皮 鞋 " 雷 吉 那 先生 正 想 敲 门 进去 要 个 签名 ， 各 时 他 赠 到 在 他 右 方 炎 只 
不 迁 的 地 方 ， 有 焦 黏 黏 的 缚 色 展 形 正 用 物 一 焦 碟 形 的 眼睛 ， 面 于 表 情 地 盯 著 
他 看 。 雷 吉 那 再 也 受 不 了 了 “， 人 尖 叫 著 往 出 口 逃 跑 


当 他 种 向 出 口 ， 雷 吉 那 先生 的 脚 蹊 到 某 种 液 朵 跌 到 地 板 上 。 他 躺 在 地 上 “， 肌 
在 一 堆 某 人 还 温 消 化 完 的 残 儿 物 中 ， 害 怕 地 抽 咽 著 。 脆弱 的 力 氟 伤 满 全 身 ， 
他 感觉 到 有 焦 手 抓 住 他 的 脚 躁 ， 他 放声 大 叫 ， 扰 力 地 张 手 融 抓 ， 他 被 抓 向 器 
院 混 现 的 更 深 卡 。 昏 过 去 之 前 ， 他 很 清楚 地 匠 到 有 个 声音 瑶 ，“ 很 好 ， 雷 
斯 。 适 个 人 看 起 来 似乎 可 以 在 过 里 待 很 久 一 段 时 间 了 “我 是 陪 ， 过 是 我 们 今 
天 告 束 前 最 大 的 一 个 收 种 ， 不 是 吗 ? “ 


亏 行 《杏林 也 冯 狂 》 
从 DOS 执行 游戏 
1 将 《杏林 也 疯狂 》 光 碟 片 放 入 光碟 机 。 


闹 狂 》 目 外 。 


区 2. 在 DOS 的 C:> 提示 符 咏 下 键入 cd _ hospital Enter 切换 至 《杏林 也 
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3 在 Chospital 下 键入 hospital 便 可 执行 游戏 。 


从 Windows 95 执行 游戏 

1 按 下 工作 列 上 的 开始 钮 。 

2 选择 程式 集 ， 然后 跑 择 Bullfrog 项 目 。 

3. 按 下 Theme Hospital 便 可 执行 游戏 。 
《杏林 也 疯狂 》 并 头 会 有 一 小 段 动画 ， 要 跳 过 过 段 动画 ， 按 滑 电 左 键 。 然后 
标题 萱 幕 便 会 出 现 。 


标题 蒙 幕 


TAI 二 晤 本 
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标题 警 幕 出 现 之 时 ' 按 下 空白 键 或 滑 昌 键 会 打开 代号 输入 盒 " 吐 一 个 你 的 代 
号 ， 如 果 你 没有 代号 就 输入 一 个 * 过 个 代号 是 分 辨 你 的 存档 用 的 。 代 号 可 束 
玩 者 崔 久 他 们 自己 的 存档 ， 防 止 不 小 心 载 入 了 他 人 的 存档 


“所 以 输入 代号 时 请 确 


一 旦 你 内 入 代 薄 按 下 Enter 后 就 不 能 更 改 了 
定 你 内 入 正确 。 


广 


ES 况 江 | 
第 一 部 份 : 旋 定 


安装 程序 
《杏林 也 站 狂 》 必 须 安 装 进 你 的 审 胶 才能 执行 。 过 张 光碟 片 内 有 MS-DOS 
和 Windows 95 两 种 版 本 ， 请 根据 你 的 作业 系统 来 安装 本 和 邀 戏 。 
DOS 的 安装 
1 将 查 二 也 着 狂 光碟 片 放 入 光碟 机 。 


2 在 DOS 提示 符号 下 键入 d:Enter 切换 到 你 的 光碟 机 。 ( 如 果 你 的 光 
奉 机 代号 不 是 “D:”' 请 代 换 为 正确 的 代号 。) 


3.， ”党 你 看 到 “D:” 时 ， 请 键入 setup Enter 执行 安装 程式 
4.，，” 接 下 来 按照 萱 幕 上 的 指示 操作 。 
Windows 95 的 安装 
1 语 动 你 的 Windows 95 作业 系 迷 
2.， ”将 《杏林 也 鞠 狂 》 光 碟 片 放 入 光碟 机 ， 安装 程式 会 自动 开始 * 


广 : 如果 安装 程式 没有 自动 出 现 ， 按 下 工作 列 上 的 阐 始 钮 ， 选 择 拖 
行 (R)…， 出 现 轨 行 对 视 窗 ， 键 入 d:/setup.exe 
(如 果 你 的 光碟 机 代号 不 是 “D:”' 请 代 换 为 正确 的 代号 
3， ”安装 程式 会 创造 一 个 称 为 Bullfrog 的 程式 集 ， 加 入 你 的 开始 选 利 ， 
4.， ”要 开始 游戏 ， 请 选择 程式 集 ， 然 后 玩 择 Bullfrog， 最 后 点 遗 Theme 
Hospital 。 要 移 除 Theme Hospital， 请 到 Windows 95 的 控制 台 


( 开始 选单 ， 选 摆设 定 > 控制 台 ) ' 打开 新 增 / 移 除 程式 ， 措 动 上 下 
措 轴 找到 Theme Hospital， 然 后 选择 它 再 点 选 新 增 / 移 除 钮 


可 条 这 下 
效 台 跑 择 黎 幕 
来 见 见 你 的 教授 * 他 那 巧妙 的 头 靖 骨 团 解 上 有 五 种 不 同 的 游戏 可 滤 择 : 移动 
你 的 滑 昌 蛋 教 授 游 标 指 到 你 要 的 选项 上 ， 然 熏 按 滑 和 电 左 键 进 行 
New Game ; 开始 设 定 一 个 完整 新 游戏 的 程序 ' 然后 带 你 进入 和 游 戏 设 定 营 幕 
【后 述 ) 
Continue Game ; 过 是 特别 的 情况 。 党 你 享 开 游戏 回 到 介 粘 莹 幕 前 ， 游 台 


会 自动 储存 起 来 * 过 个 各 和 强 滤 项 能 床 你 直接 进入 游戏 。 但 是 请 记得 ， 为 了 要 
载 入 你 过 个 和 游戏， 你 必须 用 和 你 上 次 一 样 的 代号 才 行 


Load Game : 让 你 进入 和 游 戏 载 入 萱 幕 ， 载 人 之 前 储存 的 游戏 。 


Quit Theme Hospital ; 龙 开 乾 戏 回 到 你 的 作业 系统 。 任 何 时 候 按 滑 电 左 键 
或 空白 键 可 以 跳 遇 教 授 的 动画 。 


复 戏 载 入 莹 幕 


所 有 存档 有 代号 的 都 富 列 在 过 里 。 


第 0 的 位 置 是 快速 储存 位 置 〈 你 可 在 游戏 中 按 ALT-S 储存 游戏 )， 滑 鼠 左 键 
按 任 一 个 位 置 便 可 载 入 它 


按 ESC 键 或 莹 幕 下 方 的 X 便 可 避 开 过 个 书面 
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游戏 设 定 营 幕 (The Game Setting Screen ) 


按 Easy( 简 单 狼 Medium【《〈 中 等 ) Hard ( 难 ) 选择 游戏 区 度 ， 你 可 以 用 
上 下 方向 键 来 选择 。 


你 可 以 选择 各 是 不 是 你 第 一 个 游戏 。 如果 你 回答 是 ， 那 称 教学 模式 便 会 打 
开 。* 教学 模式 会 用 线 上 程序 步骤 和 高 亮度 控制 来 教导 你 的 第 一 个 动作 * 


你 也 可 以 按 X 遗 择 Low Res ( 低 解析 度 ) 或 High Res ( 高 解析 度 ) * 


克 上 和 游 筑 签 幕 (The Board Game Screen ) 


当 你 按 下 OK 开始 游戏， 一 个 纸 上 游 戏 盘 会 显示 在 警 莫 上。 上头 棋 子 的 位 置 
代表 效 戏 已 经 进行 到 哪 壬 ， 当然， 也 表示 你 和 有 多 适 的 路 要 走 。 在 画面 上 任 
意 点 一 下 滑 电 键 游 戏 便 开始 。 在 你 面前 有 一 张 医院 的 空 赤 外 型 图 ， 过 时 你 的 
任务 简报 会 弹 现 出 来 * 过 个 简报 会 告诉 你 在 本 季 ( 每 季 为 三 个 月 ) 结束 之 前 
你 必须 做 的 事 ， 生 是 用 来 检验 你 是 否 狗 次 格 主持 另 一 个 更 具 挑战 性 的 新 医 
院 * 在 任务 简报 上 按 滑 最 左 键 访 游 劲 逢 * 


控制 面板 (The Control Panel) 


控制 面板 是 我 们 答 那 一 排 位 於 医 院 视 野 视 窗 下 方 的 图 示 取 的 一 个 技术 名 字 * 
控制 面板 分 为 四 个 主要 区 域 ， 财务 ( Finance )、 建 策 / 尾 用 (Build/Hire ) 
“事业 (Business ) 和 动态 资讯 栏 (Dynamic Info Bar ) * 我 们 将 在 和 后面 的 
使 用 控制 面板 中 话 述 如 何 使 用 过 个 面板 。 


建筑 计时 器 (The Build Timer) 


个 

当 你 开始 玩 壕 戏 之 后 ， 建 筑 计 时 器 是 你 第 一 个 会 注意 到 的 东西 之 一 。 它 会 显 
示 甫 医院 开幕 前 你 时 剩 多 少时 间 。 你 用 分 甸 的 时 限 让 你 建 东 西 或 屠 用 人 
员 ， 否则 你 可 以 将 游标 移 到 GO 上 按 下 滑 鼠 左 键 直接 注 医 院 开 张 * 电脑 对 手 
会 经 党 三 个 和 你 对 抗 的 院 ， 他 们 有 时 会 不 等 你 的 建筑 时 间 结 束 ， 就 提前 将 
自己 的 共 院 先 开张 = 


顾问 (The Advisor ) 


未 


驱 在 营 幕 右 下 、 控 制 面板 上 方 的 那个 小 伙 子 ， 对 於 峰 院 管理 各 方面 有 很 站 富 
的 知识 。 当 你 玩 游戏 时 ， 他 会 帮 你 注意 各 种 状况 ， 然 后 免费 答 你 一 点 建议 
不 错 吧 ? 


玩 单 列 (Menu Bar) 


除非 你 将 指标 移 到 警 幕 上 方志 橡 ， 否 则 滤 单 列 平常 是 被 隐藏 起 来 的 。 你 可 以 
储存 游戏 ， 载 和 游戏， 更 改进 戏 各 方面 的 设 定 ， 如 遂 戏 速度 ( Game Speed ) 
， 或 者 看 看 有 央 你 的 游戏 的 一 些 资讯 。 选 单列 上 有 四 个 灶 单 : 档案 (File ) 
、 遗 项 (Option )、 显 示 (Display ) 和 国 表 ( Charts )。 他 们 的 功用 详 述 在 
和 后 面 的 使 用 选单 列 的 部 份 。 


上 ES" 况 江 | 
第 二 部 份 : 玩 《 杏 林 也 疯狂 》 


《杏林 也 冯 狂 》 是 个 订 大 的 游戏 * 我 们 设计 了 很 多 东西 性 你 做 ， 所 以 本 质 上 
过 个 和 游戏 很 旭 用 简单 的 作 句 话 解释 清楚 。 学习 如 何 玩 本 游戏 最 快 的 方法 就 是 
从 入 台 设 定 营 幕 中 肖 择 First Game (第 一 个 和 游戏 )， 然 后 跟著 敬 幕 上 和 本 手 
册 第 三 部 份 的 教学 课程 来 学 习 。 当 你 熟悉 了 以 后， 记得 将 本 手册 随时 放 在 手 
泪 查 询 第 二 部 份 和 附 多 部 份 * 另 外 就 是 多 中 英 顾 问答 你 的 建议 


主 获 蔓 构 成 要 素 (Main Screen Elemenfs) 
医院 视野 (Hospital View ) 


你 可 以 在 医院 视野 中 自由 设计 你 的 医院 。 过 个 画面 以 等 角 透 视图 显示 攻 院 掀 
虹 屋 项 后 的 样子 * 你 可 以 用 滑 电 控制 指标 四 处 移动 。 当 你 将 指标 移 到 警 幕 渴 
和 办， 医院 的 其 他 地 方 或 稳 黎 地 区 会 显示 出 来 。 


你 可 以 在 地 图 上 任何 你 认为 重要 的 地 方 设 定 热 键 做 记号 ， 过 样 以 后任 何 时 刻 
只 要 按 下 训 键 ， 苔 幕 就 会 于 上 跳 回 近 个 地 方 。 


要 设 定 热 键 ， 移 动 指标 到 你 以 后 想 要 很 快 到 过 的 地 方 ， 按 下 ALT+F1 到 F5 
任 一 个 功能 键 * 


游戏 中 要 跳 到 设 定 的 位 置 ， 按 下 Ctrl+F1 (或 你 设 定 的 那个 功能 键 )， 然 后 
你 的 视野 就 会 跌 到 设 定 的 那个 位 置 。 所 有 的 功能 键 都 能 被 设 定 为 熟 键 。 


当 指 标 移 到 医院 人 员 、 病 人 、 债 器 和 门 的 上 头 时 ， 它 的 外 型 会 改 婴 。 当 你 将 
指标 停 在 图 示 或 游戏 面板 上 时 ， 工 具 提示 会 显示 在 旁 婉 。 ( 所 谓 工 具 提 示 是 
一 个 用 来 解释 图 示 或 面板 功能 的 小 文字 框 ) 
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使 用 控制 面板 〈Using 了 he Control Panels) 


控制 面板 从 左 到 右 分 成 三 个 区 域 。 左 惕 是 财务 区 ， 中 间 是 你 会 最 常用 到 的 建 
筑 / 雁 用 区 。 右 兆 的 区 域 有 两 个 功能 ， 如 果 滑 甩 游 标 指 到 过 里 ， 事 业 控 制 栏 
会 答 莹 幕 底 端 弹 现 出 来 。 如 果 滑 鼠 游标 指 到 别 的 地 方 ， 过 个 地 方 就 变 成 动态 
资讯 栏 。 


财 惠 控制 (Finanos Controls) 


银行 收 支 平 衡 (Bank Balance ) : 过 一 栏 显示 你 有 多 少 钱 。 滑 电 左 键 按 下 
'$ ”的 符号 可 以 叫 出 你 的 银行 轻 理 ， 他 可 以 为 你 安排 银行 贷款。 右键 按 下 
“$” 符 号 可 以 看 看 你 的 银行 状况 ， 以 你 看 看 花 了 多 少 钱 在 做 什么 事 。 群 租 资 
讯 请 参考 本 手册 的 在 银行 那 一 部 份 * 


名 鹿 指 标 器 ( Reputation Meter) : 过 个 指 栋 器 显示 你 在 主题 世界 中 名 望 的 
高 低 。 一 开始 它 会 在 中 间 ， 它 的 提升 或 低落 要 看 你 整体 经 营 的 好 二 -- 包括 
医治 病人 ， 应 付 紧 急 状 况 ， 或 维持 蜗 院 的 整 沈 。 你 的 名 译 会 影响 病人 进出 医 
院 的 流量 ， 所 以 请 好 好 注意 过 个 指标 ! 

日 期 (The Date ) : 提醒 你 在 你 的 蜘 院 经 营 接受 评价 之 前 ， 逮 剩 多 少时 间 。 
经 营 一 家 医院 会 慰 你 很 忙 : 有 时 很 允 记 得 今天 到 底 是 什么 日 子 ! 你 可 以 参 
看 本 手册 的 年 度 评 价 那 一 部 份 ， 那 壬 有 详细 的 说 明 。 


建筑 / 屋 用 控制 (， 


建筑 房间 ( Build Room ) : 用 滑 电 左 键 按 下 二 个 图 示 可 车 建筑 房间 面板 
(Build Room Panel ) 显现 ， 芒 你 开始 建 房间 。 请 参考 使 用 弹出 式 面 板 一 节 
下 的 建筑 房间 ， 学 属 如 何 使 用 过 个 面板 


ire Controls) 


TT 
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< 


放置 走廊 物件 ( Place Corridor ltems ) : 滑 昌 左 键 按 下 过 个 图 示 可 以 叫 出 动态 资讯 桐 (Dynamic InfoBar) 13 
俐 置 走 认 面 板 ( Furnish Corridors Panel) ， 提供 你 一 些 重要 的 公共 设备 。 ne 四 
ss | 


请 参考 使 用 弹出 式 面板 一 季 下 的 俐 置 走廊 ， 学 必 如 何 使 用 过 个 面板 
图 


炉 辑 房间 /物件 (Edit Rooms/ltems) : 滑 电 左 键 按 下 过 个 图 示 可 以 叫 出 护 
辑 房 间 / 物件 面板 (Edit Rooms/ltems Panel )， 娃 你 核准 昭 建 新 房间 的 蓝 
" 改 奋 房间 及 走 席 上 物件 的 握 设 位 置 。 当 你 从 内 建 房间 面板 中 选 了 一 间 房 
间 ， 和 过 个 面板 也 会 自动 被 选择 。 请 参考 使 用 弹出 式 面板 一 节 下 的 和 镶 辑 房间 / 
物件 ， 学 必 如 何 使 用 过 个 面板 * 


履 用 人 员 .( Hire .Staff ) 


滑 电 左 键 按 下 过 个 圆 示 可 以 叫 出 寿 用 人 员 面 板 面板 ( Hire Staff Panel )， 
申 你 履 用 医院 的 工作 人 员 。 请 参考 使 用 弹出 式 面板 一 节 下 的 怕 用 人 员 ， 学 必 
如 何 使 用 和 个 面板 * 


事业 控制 图 示 (Business Controls ) 


如 果 你 将 游标 移 到 控制 面板 右手 兆 第 三 个 区 域 ， 会 有 七 个 事业 控制 图 示 从 莹 
幕 底 端 强 现 出 来 和 从 左 到 右 别 是 : 人 员 管 理 ( Staff Management )、 城 秆 
地 国 〈(Town Map )、 药 品 记 儿 短 (Drug Casebook )、 研 究 ( Research ) 
“状况 〈 States )、 图 表 ( Charts ) 和 政策 (Policy )。 用 滑 昌 左 键 点 洗 一 
个 事业 控制 国 示 ， 就 可 以 叫 出 事业 莹 幕 。 关 於 事业 莹 幕 ， 本 手册 的 使 用 事业 
警 幕 一 季 有 妖 棚 的 解说 。 


一 般 警 师 办 公 室 (GP's Office ) : 过 壬 是 履 生 检查 病人 ， 找 出 他 们 哪里 不 
对 动 的 地 方 。 医生 的 检查 会 决定 病人 是 应 该 到 治疗 室 接受 治 冶 呢 ， 还 是 转 到 
另 一 间 诊 断 室 接受 进一步 的 检查 。 


一 般 诊 断 室 ( General Diagnosis Room ) : 在 过 守 医 生 可 以 使 用 特殊 的 伍 
器 给 病 人 上 比 一 般 获 师 办 公 室 更 详 备 的 检查 。 


病房 (The Ward ) : 可 以 用 来 诊断 病人 ， 不 过 病房 最 大 的 功用 逮 是 提供 病 
人 在 动手 术 前 一 个 休息 的 地 方 ， 所 以 是 夫 断 室 兼治 疗 室 。 一 问 病 房 需要 配置 
一 位 串 士 。 


精神 治疗 室 ( Psychiatric Room ) ; 可 以 提供 一 般 的 诊断 ， 但 是 它 也 是 精 
神 科 警 师 治 疗 精 神 疾病 的 地 方 。 和 病房 一 样 ， 它 也 是 诊断 室 兼 治疗 室 * 簿 有 
其 他 类 诊断 室 在 你 玩 《 杏 林 也 闻 狂 》 时 会 遇 到 ， 但 以 上 各 些 是 一 开始 你 会 碰 
到 的 。 


不 管 何 时 当 你 在 医院 视野 忙 著 时 ， 事 业 控 制图 示 会 消失 ， 过 一 部 份 的 控制 面 
板 就 会 志 成 动态 资讯 栏 " 当 你 将 指标 移 到 任 一 个 物体 上 时 ， 它 会 显示 该 物体 
的 有 用 资讯 。 例 如 ' 假若 你 将 指标 移 到 一 扇 门 上 ， 动 态 父 讯 栏 会 告 萌 你 党 时 
排队 排 过 个 房 闻 的 人 有 多 少 ， 以 及 还 有 多 少 病人 会 加 入 。 


使 用 弹出 式 面 贩 (Using Pop-Up Panels) 
办 建 房间 面板 ( 


使 用 晤 建 房 间 面 板 来 选择 你 要 内 建 的 房间 。 有 四 种 房间 可 吐 择 : 诊断 室 
( Diagnosis )、 治 疗 室 (Treatment )、 诊 所 ( Clinic ) 和 设备 室 ( Facilitiy ) 
”* 沼 你 用 滑 鼠 左 键 按 下 其 中 之 一 ， 面 板 右 方 会 打开 一 张 所 有 该 类 房间 的 列 
表 ， 然 熏 在 你 要 内 建 的 房间 上 按 左 键 


Roo nel) 


过 样 会 算 你 的 游标 所 成 一 把 链子 ， 表 示 你 准备 好 做 房间 蓝图 。 沼 建筑 程序 进 
入 第 二 障 段 ， 内 建 房 间 面 板 会 被 替换 为 扎 辑 房间 / 物件 面板 * 


所 有 医院 都 必 人 备 的 基本 房间 列 出 解释 如 下 : 


诊断 室 ( Diagnosis ) 


治疗 室 ( Treatment) 


到 房 (Pharmacy) : 在 过 理会 有 一 位 访 士 负责 提供 芭 物 答 那 些 径 过 诊断 和 后 
认为 需要 吃 药 的 病人 。 


至 房 和 病房 是 在 诊断 室 的 描述 之 下 。 它们 是 诊断 室 也 是 治 阅 室 。 


手术 房 (The Operating Theater) : 手术 房 也 是 治疗 室 之 一 。 在 等 级 一 你 
不 会 碰 到 手术 房 ， 因 为 你 需要 两 位 合格 的 外 科 医 师 来 主持 一 间 手 术 房 。 


在 《杏林 也 竟 狂 》 中 有 好 到 种 诊所 。 医生 使 用 过 些 具 有 特殊 配备 的 房间 来 治 
疗 实 际 上 你 看 到 病人 得 到 的 许多 疾病 。 贱 建 所 有 种 类 的 履 疗 室 是 你 玩 《杏林 
也 瘦 狂 》 最 主要 的 目标 ， 我们 不 想 告 新 你 太 多 以 免 填 了 你 玩 效 戏 的 册 致 
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设备 室 ( Facilities ) 


设备 室 不 像 治 阅 室 或 医疗 室 那 床 迷人 “， 但 是 如 果 你 要 将 医院 顺利 轻 营 下 去 ， 
设备 室 是 不 可 或 缺 的 。 设 人 备 室 共有 四 种 : 诊所 ( Toilets )、 工作 人 员 休息 室 ( 
Staff Rooms ) 研究 室 ( Research Rooms ) 和 训练 室 ( Training Rooms 
)。 


离 所 (Toilets ) : 为 了 病人 的 个 人 生生 ， 亢 所 是 必要 的 ， 因 为 他 们 将 待 在 你 
的 蒿 院 很 长 一 段 时 间 


工作 人 员 休 息 室 ( Staff Rooms) : 当 你 的 狠 生 访 士 们 累 红 了 时 ， 给 他 们 一 
个 放 县 的 地 方 。 就 跟 真 实生 活 一 样 ， 当 《杏林 也 六 狂 》 里 的 留 生丝 士 们 长 时 
间 工 作 熏 ， 将 会 杰 得 非常 疲倦 " 


研究 室 ( Research Rooms ) : 妨 有 研究 能 力 的 医师 研究 新 的 治疗 方法 、 改 
进 药 品 和 技术 、 完 成 新 的 医药 设备 *。 如 何 控制 研究 将 在 第 35 页 的 使 用 事业 
面板 中 详细 讨论 。 你 不 能 在 等 级 一 时 遇 建 研究 室 。 


服务 台 (The Reception Desk) : 过 是 最 重要 的 一 个 设施 。 没 有 服务 台 病 
人 就 不 会 来 你 的 履 院 。 每 个 服务 台 需 要 一 个 服务 员 才 能 运作 。 如 果 两 个 服务 
台 靠 得 狗 近 ， 它 们 可 以 服务 同一 列 排队 的 人 ， 反 之 如 果 服 务 台 部 得 这 ' 它们 
就 服务 不 同 列 排队 的 人 “。 


吃 

长 椅 ( Benches ) : 给 病人 一 个 舒服 的 地 方 坐 * 没有 椅子 坐 的 病人 会 很 快 地 
展 烦 ， 所 以 请 将 长 椅 放 置 在 病人 需要 坐 的 地 方 ， 例 如 治疗 室外 面 、 服 务 台 旁 
逻 ， 或 你 设计 的 等 候 区 域 


饮水 机 ( Drink Machines ) : 给 你 的 病人 解渴 。 把 和 过 些 机 器 放 在 你 认为 最 
有 效 的 地 方 ， 你 可 以 从 它们 身上 得 到 很 多 收入 。 人 们 喝 的 愈 多 ， 他 们 就 例 需 
要 上 厕所 。 你 必须 为 各 些 偶发 事件 好 好 设计 。 


减 火 器 ( Fire Extinguisher) : VIP (Very Important People ) 会 很 重视 过 
个 东西 。VIP 喜欢 有 安全 感 。 他 们 来 参观 时 如 果 没 有 看 到 足 狗 令 人 心安 的 数 
目的 沽 火 器 ， 他 们 呈 和 给 生生 部 的 报告 会 很 允 看 。 沽 火 器 也 会 提升 医院 设备 的 
安全 等 级 ， 而 且 它 们 的 存在 也 会 议 病 人 和 工作 人 员 更 快乐 " 


有 要 


暖 业 (Radiators ) : 散布 温暖 给 整个 医院 。 当 病 人 感到 寒冷 ， 他 们 会 放 台 
而 走出 去 。 工 作 人 员 也 会 受 阳 米 影 响 ， 而 且 当 他 们 在 一 间 有 著 愉 忱 的 温暖 环 
境 的 医院 工作 时 ， 会 更 加 快乐 医院 鳄 温暖 ， 病 人 会 盒 口 渴 ， 就 会 花 更 多 时 
间 在 饮水 机 上 “。 但 是 一 旦 医院 太吉 ， 人 们 会 跟 太 冷 一 样 ， 屋 得 很 烦躁 


加 


答 
植物 (Plants ) : 会 访 每 个 人 都 很 快乐 * 请 记得 植物 需要 涛 水 ， 死 掉 的 植物 
会 让 人 不 高 引 * 植物 需要 打 订 工 来 为 他 们 浇 水 ， 而 且 如 果 你 将 他 们 放 在 打杂 
工 容易 走 到 的 地 方 ， 他 们 会 很 高 由 的 。 谢谢 


训 梧 室 ( Training Rooms) : 在 过 守 ， 具 有 邓 问 蜂 师 等 级 经 输 的 医生 可 以 
教导 技术 和 给 其 他 的 医生 。 参 加 训 熏 会 议 的 路 生 能 增加 他 的 能 力 等 级 。 当 医生 
过 到 某 个 等 级 的 能 力 时 ， 他 们 就 有 资格 可 以 升 等 。 升 等 是 自动 的 。 当 某 个 医 
人 师 升 等 后 ， 他 必须 程 过 一 段 时 期 的 实 必 “ 从 实 避 医师 升 等 到 医师 ， 过 段 时 期 
是 六 个 月 。 和 从 医师 升 等 到 顾问 医师 ， 实 习 时 期 将 持 午 十 二 个 月 。 实 必 期 间 ， 
医生 具有 升 等 后 的 功能 ， 但 领 的 是 升 等 前 的 和 薪水。 


注意 : 游戏 中 和 后 期 你 才能 建 训练 室 。 


如 果 顾问 埃 师 有 技术 外 科技 能 、 精 神 科技 能 或 研究 技能 ， 他 也 可 
医生 直 些 技能 。 的 有 南 种 技能 的 太 问 医师 ， 训 熏 期 间 可 以 同时 通 
能 。 


训 熏 一 位 医生 要 花 多 少时 间 ， 必 须要 看 你 同一 时 间 送 多 少 医 生 去 训 和 彝 而 定 
念 多 医生 参加 训 生 会议， 会 议 就 请 长 。 训 徕 室 内 如 果 有 气 设 骨架 和 书 横 ， 可 
以 减少 会 议 时 间 。 当 医生 在 受训 中 ， 你 可 以 呼叫 出 工作 人 员 营 幕 (F6 ) 选择 
受训 的 履 生 ， 看 看 训 炼 进行 多 久 了 “。 医 生 的 技能 显示 在 莹 幕 下 方 的 一 个 长 条 
上 “， 就 在 训 术 刻 度 下 。 训 糠 刻度 显示 医生 的 训 杯 进展 多 少 。 


做 置 走廊 面板 (Furnish Corridor Panel) 


如 何 做 置 医院 的 走廊 是 很 重要 的 。 你 可 以 导 择 的 走廊 作 置 物品 如 下 : 


除了 走廊 以 外 ' 植物 、 暖 灶 和 沽 火器 也 可 以 放 在 房间 里 。 而 饮水 机 、 长 棱 和 
服务 台 则 只 能 放 在 走廊 。 通常 来 说 ， 你 在 房间 做 置 愈 多 物品 ， 壬 面 的 工作 人 
员 就 感到 塌 受 重视 。 过 样 能 让 他 们 更 好 更 快乐 


到 有 


编辑 房间 / 物品 面板 ( Edit Rooms/ltems Panel ) 


当 你 用 滑 征 左 键 按 下 编辑 房屋 / 物品 圆 示 ， 然后 移动 指标 到 一 个 物品 或 房间 
上 打算 篇 辑 时 ， 指 标 下 的 那个 房间 或 物品 会 开始 闪 炮 。 再 按 一 次 左 键 可 以 重 
建 它 、 清 除 它 以 存 回 多 角 的 钱 ， 或 将 它 移 到 别处 。 请 记 住 在 任何 时 刻 你 都 可 
以 用 滑 时 又 键 按 下 走 认 伤 置物 品 以 编辑 它 。 


党 你 已 经 从 届 建 房间 面板 中 选择 了 某 类 特定 的 房间 时 ， 态 辑 房间 / 物品 面板 
也 会 出 现 。 当 指标 杂 成 类 似 一 把 键 子 时 ， 可 以 开始 排列 房间 的 做 置 蓝图 。 念 
置 琶 图 会 秀 出 房间 的 大 小 和 位 置 "选择 房间 的 一 个 角落 点 ， 然 后 按 住 滑 甩 左 
键 拖拉 滑 电 直 到 房 半 的 大 小 符合 你 的 要 求 。 按 下 编辑 房间 / 物品 面板 中 的 比 

色 十 字 人 钮 ， 可 以 取消 做 置 蓝图 广 你 再 次 开始 
主 : 有 些 房间 比 其 他 的 房间 需要 较 大 # 
你 必须 增加 房间 的 大 小 "或 将 它 移 到 别 氏 


色 - 
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一 旦 你 按 下 和 线 色 色色 确定 满意 你 放置 的 蓝图 ， 炉 辑 面板 接著 会 要 求 你 放置 
门 。 你 可 以 在 蓝图 的 四 边 精 壁 其 中 一 面 按 滑 息 左 键 ( 当 你 沿 著 精 壁 移动 游标 
时 ， 你 会 在 糖 上 看 到 门 的 蓝图 外 框 )。 同样 的 ， 你 也 可 以 在 取消 ( Cancel) 
人 钮 上 按 滑 征 左 键 ， 取 消 你 不 得 满意 的 门 * 


然后 你 还 可 以 放置 窗户 ， 用 上 壕 放置 门 同样 的 方法 放置 窗户 。 但 是 ， 窗户 不 
像 门 是 房间 必 人 备 的 设置 。 如 果 不 想 要 ， 你 可 以 不 用 放 窗户 。 


攻 生 ( Doctors ) : 是 医院 中 最 有 价值 的 人 员 。 它 们 也 是 能 力 上 最 多 届 化 的 
一 群 。 医 生 有 三 种 重要 的 属性 : 资历 ( Seniority )、 能 力 (Ability ) 和 技能 
(Skills) 。 


横 模 上 面 的 册 诊 器 、 手 提包 和 汽车 代表 医生 的 资历 。 你 可 以 从 滑动 桂 上 和 区 不 
所 指 的 地 方 看 出 过 位 医生 是 实习 医生 ( 屿 诊 器 )、 一 般 医 生 ( 手提 包 ) 逮 是 
顾问 医生 ( 汽车 )。 和 有 另外 一 种 讽 法 就 是 ， 吉 位 医生 是 劣 等 的 、 标 准 的 ， 
膛 是 优秀 的 医生 的 资历 会 影响 他 治疗 病人 的 速度 、 诊 断 的 准确 度 ， 以 及 薪 
水 "最 重要 的 是 ， 只 有 资历 最 长 的 医生 -- 顾问 医生 -- 才能 在 你 的 医院 训 生 
其 他 医生 。【 请 参考 训 粳 室 一 前 ) 


两 旁 一 头 有 算盘 一 头 有 电脑 的 横 杆 代表 攻 生 的 能 力 。 挟 有 较 高 天 赋 能 力 的 区 
生 本 质 上 会 比 能 力 低 的 医生 做 出 更 佳 的 诊断 。 


一 位 医生 最 多 可 以 有 三 种 不 同 的 技能 。 过 些 不 同 的 技能 决定 履 生 能 在 你 的 医 
院 里 做 什么 。 


外 科 手 术 刀 代表 过 位 医生 是 一 位 外 科 医 生 。 手 术 房 需要 外 科 医 生 。 没 有 外 科 
医生 手术 房 就 不 能 运作 〈 事实 上 “， 一 问 手术 房 需要 两 位 外 科 医 生 )。 两 位 有 
外 科技 能 的 攻 生 进入 手术 房 ， 它 们 会 自动 穿戴 整 奔 准备 开 刀 。 


一 本 罢 中 测 试 导 表示 一 位 精神 科 医 生 。 只 有 精神 科 医 生 才 能 在 精神 治疗 室 工 
作 ， 为 有 精神 疾病 的 病人 治 病 


一 旦 过 些 建筑 元 素 加 入 你 的 蓝图 之 后 ， 房 间 就 算 建 好 了 。 剩 下 的 就 是 作 置 。 
每 间 房 间 有 它 特 别 的 伤 置 物品 。 现 在 是 将 过 些 物品 放 入 你 设计 出 来 的 房间 的 
时 候 了 。 例 如 ， 如 果 你 内 建 训 熏 室 ， 它 就 会 跟著 有 书 林 和 一 副 解剖 骨架 。 当 
物品 黏附 在 游标 上 时 ， 按 滑 县 右键 可 以 旋转 物品 九 十 度 ， 按 左 键 将 它们 放 入 
房间 * 


你 可 以 在 抽 懂 按钮 ( Till Button ) 上 按 左 键 ， 为 房间 买 一 些 额外 的 特殊 作 
置物 品 。 各 样 会 打开 一 张 选 单列 出 属於 过 间 房 间 的 物品 你 可 以 订购 额外 
的 物品 ， 例如 为 你 的 训 熏 室 买 副 解剖 骨架 或 买 个 书 郴 。 房 间 装 备 得 恋 好 ' 它 
就 运作 意 好 ' 而 且 壬 头 的 工作 人 员 也 会 更 快乐 、 更 有 人 生产力。 


履 用 工作 人 员 面板 (Hire Staff Panel ) 


使 用 履 用 工作 人 员 面 板 ， 你 可 以 由 可 和 失事 工作 的 候 遗 人 员 名 单 中 为 你 的 医 
院 选 择 医 生 、 访 士 、 和 其 他 的 工作 人 员 。 如 果 你 选择 了 一 个 新 成 员 -- 但 是 
在 将 它们 放 入 医院 之 前 ， 你 想 改 内 主意 -- 你 可 以 按 右键 取消 厂 用 程序 。 有 
种 人 员 可 择 : 履 生 ( Doctors )、 议 士 (Nurses )、 打 杂工 (Handyman ) 
和 杠 台 服务 员 ( Receptionists ) * 


ES" 癌 竹 | 


发 亮 的 灯泡 代表 研究 技能 。 如 果 你 的 履 院 有 研究 室 ， 具 有 研究 技能 的 医生 能 
够 研究 增进 药品 和 仪器 效能 的 新 方法 ， 或 者 去 设计 全 新 的 诊断 室 和 治疗 室 


让 士 (Nurses ) : 证 士 只 有 分 能 力 等 和 级。 过 是 由 一 个 能 力 横 模 来 代表 ， 和 
医生 是 一 样 的 。 疆 士 的 能 力 盒 高 ， 居 用 它们 的 花费 也 鲍 高 * 访 士 只 在 病房 、 
友 房 和 骨科 诊所 工作 。 


打杂 工 (Handymen ) : 清 澡 医 院 。 他 们 的 能 力 横 柜 表示 他 们 侦 测 问题 的 能 
力 。 他 们 会 快速 巡查 、 摇 除 纸 局 和 掉 落 地 上 的 垃圾 、 为 植物 洲 水 、 照 顾 暖 
烤 ， 和 维 访 医院 中 昂贵 的 设施 。 掩 有意 多 打 订 工 ， 你 的 医院 就 会 意 乾 泽 、 例 
安全 

栖 台 服务 员 (Receptionists ) : 坐 在 桌子 后 面 引导 病人 到 他 们 的 第 一 个 医 
生 的 办 公 室 。 没 有 服务 员 ， 病 人 不 会 到 你 的 医院 来 "服务员 的 能 力 模 丁 表示 
他 们 引导 病人 到 诊断 室 的 快慢 。 念 忙 的 医院 通常 需要 愈 多 的 服务 员 。 


排队 面板 (Queue Panel ) 


管理 排队 的 人 是 很 有 用 的 。 举例 来 说 ， 当 你 看 到 某 个 人 排 到 列队 的 后 面 ' 胡 
示 过 个 人 正 唱 受 某 种 你 能 治疗 的 疾病 “疾病 刘 早 获得 诊断 ， 你 就 意 早 拿 到 
钱 。 当 你 移动 滑 生 到 某 个 门 上 ， 所 有 正在 排队 等 候 过 个 房间 的 病人 会 在 他 们 
的 头 上 显示 排队 轩 示 。 在 门 上 按 左 键 可 以 打开 排队 面板 “ 


访客 计数 器 ( Visitor Count ) 显示 等 候 过 个 房间 的 人 数 。 


最 大 排除 人数 ( Max Queue Size ) 是 该 房间 的 建议 排队 人 数 。 内 定 值 是 
6， 但 可 以 增加 或 减少 。 

病人 喜 获 尽量 不 走路 ， 所 以 会 选择 较 近 的 门 而 不 会 去 较 焉 的 门 。 限制 房间 的 
最 大 排队 人 数 可 以 才 你 预防 瓶 对 。 队 伍 可 能 会 超过 最 大 人 数 ， 不 过 过 是 当 所 
有 的 队伍 都 超过 限制 之 后 才 有 可 能 。 亲自 实验 是 最 有 效 的 方法 
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在 门 上 按 左 键 可 以 放大 选择 的 队伍 所 在 的 医院 视野 * 


在 病人 身上 按 下 滑 电 左 键 拖拉 到 门 或 糙 色 队伍 圈 示 上 “， 可 以 撤 移 病人 到 降 伍 
的 前 面 或 后 方 。 


你 也 可 以 用 同样 的 方法 将 病人 搬出 队伍 到 另 一 个 房 闻 。 例 如 ， 如 果 你 有 两 间 
一 般 履 生 关公 室 ， 有 一 群 病人 已 经 聚集 其 中 一 间 的 门 外 时 ， 打 开 排 队 面 板 点 
一 个 病人 ， 然 重 你 可 以 找 移 病人 到 另 一 个 一 般 医 生 的 排队 队伍 壬 。 病 人 就 会 
自己 享 开 现 在 的 队伍 加 入 另 一 间 办 公 室 的 队伍 。 每 当 你 点 选 排队 面板 中 的 某 
个 病人 ， 他 就 会 在 医院 视野 中 闵 炮 。 


痪 人 指引 古板 .(Patient Redirection Panel) 


在 病人 身上 按 住 滑 御 右 键 可 以 岂 出 此 面板 。 

要 泪 择 某 个 园 示 ， 按 住 滑 鼠 右键 入 下拉 ， 移 到 你 要 选 的 图 示 上 “。 放 开 时 该 图 
示 就 会 被 选择 

栖 台 服务 员 队伍 ( Receptionist Queues ) 要 玉 量 减少 。 太 接 近 的 服务 员 会 
同时 服务 同一 列队 伍 ， 而 分 部 较 得 的 服务 员 则 各 自 服 务 它们 自己 的 队伍 


你 可 以 将 病人 从 和 个 服务 台 移 到 另 一 个 服务 台 ， 就 跟 你 处 理 房 间 的 排队 队伍 
一 样 。 但 是 你 不 能 将 服务 台 的 队伍 直接 移 到 房间 的 队伍 去 。 左 上 角 的 图 示 会 
送 病人 回 到 服务 台 。 过 个 方法 很 有 用 上 处， 特别 是 当 你 发 现 有 太 多 病人 排 在 同 
一 列队 伍 ， 而 你 又 没有 时 间 一 个 一 个 动手 移 开 他 们 “。 用 适 个 方法 ， 栖 台 服 务 
员 会 自动 为 你 排序 病人 。 


右上 角 的 图 示 会 释 出 病人 ， 送 他 们 回 家 


读 位 医生 挟 有 的 任何 技能 也 会 显示 在 过 壬 ， 所 以 你 可 以 很 快 地 看 出 他 有 外 科 
医生 、 精 神 科 医生 或 研究 的 技能 。 


| 

获 生 可 以 在 训 杯 室 训 熏 获 得 技能 。 你 也 可 以 察看 器 生 的 杂 资 和 每 个 月 给 付 薪 
水 的 情形 。 薪 水 比 一 般 市 场 等 级 刘 高 ， 他 就 会 意 快 亿 

回 

如 果 你 想 要 某 位 医生 滚 蛋 ， 滑 电 左 键 按 下 纸袋 的 图 示 便 可 开除 他 。 电 脑 会 请 
你 再 确认 一 次 * 

图 


在 抓 起 ( Pick Up ) 按钮 上 按 下 滑 电 左 键 关闭 面板 ， 你 会 抓 住 那 位 医生 。 你 
可 以 将 他 直接 放 在 房 闻 守 ( 如 果 某 个 房间 需要 他 )、 或 放 在 走廊 (如 果 不 是 
马上 需要 他 的 服务 )、 或 工作 人 员 室 (如 果 他 已 经 很 累 的 话 ) 。 


如 果 你 将 医生 放 在 某 间 已 经 有 医生 的 房间 ， 能 力 较 差 的 医生 会 享 并 ， 由 能 力 
较 佳 的 医生 接管 。 

广 : 你 也 可 以 用 滑 鼠 右键 点 医生 或 其 他 工作 人 员 来 抓 起 他 们 。 
当 医 生 在 医院 里 走动 时 ， 监 视 视 窗 会 秀 出 过 位 医生 。 如 果 你 在 过 个 圆 像 上 按 
左 键 ， 履 院 视野 会 放大 到 那 祷 。 按 住 左 键 然后 在 监视 视窗 上 按 滑 甩 右键 ， 可 


以 该 你 在 医院 中 一 位 接 一 位 轮流 放大 每 位 医生 。 左 键 按 取消 ( Cancel ) 刍 训 
开 面 板 。 


议 士 与 服务 上 员 面 板 (Nurses And Receptionists Panel) : 除了 没有 技能 
与 资历 外 ， 广 士 与 服务 上 资讯 面板 和 医生 资讯 面板 雷同 。 其 他 的 按钮 功能 是 
一 样 的 。 


下 方 三 个 图 示 表 示 其 他 三 家 和 你 训 各 的 句 院 。 任 选 一 个 ， 你 可 以 将 病人 送 往 
那 间 蜂 院 。 过 样 做 站 不 是 坏事 ， 因 为 如 果 你 手 上 有 传染 病 ， 你 会 希望 和 你 的 
对 手 分 享 


工作 人 员 资 讯 面板 ( Staff Information Panel ) 
天 个 资讯 面板 有 三 种 : 一 种 是 医生 的 ， 一 种 是 蔗 士 和 服务 员 的 ， 一 种 是 打杂 
工 的 。 


医生 面板 (Doctor Panel) : 要 呼叫 医生 面板 ， 在 医生 身上 按 滑 筷 左 键 即 
可 。 
医生 资历 横 柄 显示 该 位 医生 是 实 罗 医生 、 一 般 攻 生 、 或 顾问 获 生 * 


医生 的 心情 如 何 也 可 以 在 这个 面板 看 得 出 来 不 快乐 的 贸 生 会 想 要 侠 职 ， 以 
多 得 更 高 的 新 水 或 红利 。 

me 

你 也 可 以 在 和 过 里 看 到 医生 有 多 疲累 。 一 位 累 坏 了 的 医生 会 很 快 就 到 得 不 快 
沁 。 到 工作 人 员 室 休息 可 以 提 振 他 们 的 精神 


己 m= 下 


和 个 面板 也 会 显示 医生 的 能 力 值 。 能 力 值 意 高 ， 医生 在 各 方面 的 工作 表现 就 
傅 好 。 


打杂 工 面板 (Handyman Panel) : 打杂 工 面板 和 妨 士 面板 一 样 ， 除了 中 间 
三 个 按钮 ; 

LT 

各 些 按钮 显示 他 对 於 三 个 主要 的 工作 《 打 掺 、 浅 水 、 修 理 机 器 ) 给 予 多 少 的 
注意 。 每 个 图 示 下 方 的 横 休 显 示 他 给 予 每 个 工作 多 少 程度 的 注意 。 左 键 按 任 
一 个 国 示 可 以 改变 他 们 的 优先 顺序 。 增 加 注意 的 程度 ， 打 亲 工 就 会 特别 为 你 
选 的 图 示 的 那个 工作 卖力 ， 而 懂 牲 其 他 两 个 。 多 实验 各 种 不 同 的 设 定 ， 以 让 
你 的 打杂 工 在 任何 时 候 都 工作 得 很 好 


证: 如 果 你 抓 起 打杂 工 将 他 放 在 垃圾 上 面 ， 他 会 马上 清除 乾 泽 “。 
工作 人 员 僚 职 面板 ( Staff Resignation Panel ) 
图 


全 


人 


当 某 个 工作 人 员 想 要 僚 有 时 ， 他 的 头 上 会 冒 出 一 个 酵 职 圆 示 。 同 时， 一 个 强 
出 式 圈 示 会 出 现 。 等 待 你 回答 的 时 候 ， 该 人 员 会 稳 续 工作 "如 果 持续 忽略 他 
过 一 个 月 时 ， 那 个 贺 示 会 消失 ， 然 后 过 位 蔓 想 幻 减 的 员工 就 会 永 天 地衣 开 医 
院 。 
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这 严 


-用 


如 果 你 在 圆 示 上 按 左 键 ， 工 作 人 员 僚 隘 面板 会 出 现 * 当 工 作 人 员 要 余 隘 时 ， 
通常 是 因为 他 们 让 为 应 该 得 到 更 多 薪水 ， 不管 是 给 予 红 利 或 提高 薪资 。 当 你 
打开 工作 人 员 酬 职 面板 ， 你 会 被 告知 他 们 有 什么 不 满 

[| 


钱包 《Moneybags) : 要 答 付 他 们 的 要 求 ， 用 左 键 按 过 个 周 示 。 工 作 人 员 
会 回去 工作 ， 感 到 更 快乐 。 


开除 ( Sack ) : 要 请 过 位 麻烦 专家 走路 ， 在 过 祷 按 左 键 ， 他 们 就 会 直接 走 
出 茎 院 * 和 从 此 眼 不 见 为 泽 。 


病人 资讯 面板 (Patient Information Panel ) 


你 可 以 在 病人 身上 按 滑 电 左 键 呼叫 出 病人 资讯 面板 。 和 从 过 里 你 可 以 得 到 有 关 
病人 的 健康 方面 的 详细 资讯 ， 如 果 你 要 的 话 ， 也 可 以 操作 单独 一 个 病人 。 


项 


时 

健康 图 表 ( Health Chart) : 过 是 一 张 从 病人 进 医院 以 后 的 健康 状况 的 国 示 
表 。 如 果 健康 状况 持 转 恶化 ， 病 人 就 会 死亡 。 左 键 按 过 张 轩 表 叫 出 病人 的 病 
历 表 ， 它 会 列 出 病人 曾 造 访 过 的 房 冯 。 如 果 病 人 已 经 濒 死 ， 一 个 警告 的 骼 甬 
头 图 示 会 出 现在 病人 的 头 上 。 


快乐 指数 (Happiness ) : 过 人 条 横 模 表 示 病 人 有 多 快乐 。 如 果 太 低 ， 病 人 会 
忆 得 原 烦 然后 就 享 开 医 院 。 


表 开 按钮 ( Exit Button ) : 高 开 病 人 资讯 面板 。 


机 器 检 态 面板 (Machine Maintenance Panel ) 
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机 器 的 强度 ( Strength ) 决定 一 台 机 器 开始 出 现 故障 之 前 能 承受 多 少 的 腾 
损 。 你 可 以 从 冒 类 的 标 诗 看 出 哪 台 机 器 故障 硒 损 。 机 器 如 果 一 直 任 它 磨损 最 
和 后 会 爆炸 。 附近 的 沽 火器 可 以 帮助 沽 少 爆炸 的 风险 。 爆炸 的 机 器 会 贡 了 房间 
内 的 每 个 人 ， 使 该 房间 和 从 此 永久 不 能 使 用 。 

移动 游标 到 任 一 台 机 器 上 你 可 以 找到 它 的 强度 ， 还 可 以 看 看 动态 资讯 栏 税 些 
什么 。 大 部 分 的 机 器 建造 完成 时 有 10 点 强度 ， 可 以 透 过 研究 机 器 改良 技术 
来 增加 强度 。 (请 参考 第 39 页 ， 使 用 事业 萱 幕 之 下 的 研究 一 节 ) 

要 修理 机 器 ， 用 左 键 在 机 器 上 按 一 下 ， 机 器 维 访 面 板 便 会 出 现 。 用 右键 在 面 
板 的 机 器 名 字 上 点 选 ， 你 可 以 输 蔡 选择 医院 中 所 有 的 机 器 。 有 打杂 工 安 排 照 
顾 的 机 器 ， 在 其 名 字 两 旁 会 有 括号 括 起 来 * 

te | 


使 用 次 数 (Used Count) : 显示 机 器 从 第 一 次 建造 完成 之 后 ， 已 被 使 用 了 
多 少 次 。 使 用 部 多， 耗损 也 盖 多 。 地 震 也 会 增加 使 用 次 数 ( 请 参照 后 述 的 地 
震 ! )。 一 旦 机 器 的 使 用 次 数 超过 它 的 强度 ， 炎 续 使 用 会 导致 故障 ， 过 时 你 
就 需要 打 亲 工 来 搞定 它 。 过 个 横 横 也 会 显示 机 器 实际 上 的 耗损 程度 。 


de e 


持续 使 用 将 导致 恶化 过 人 条 横 杆 会 从 左 到 右 显示 出 恶化 程度 * 


当 物 体 开 始 故障 ， 它 就 会 开始 冒 类 。 持 续 愈 入， 类 冒 得 就 念 多 ， 最 后 机 器 就 
会 爆炸 。 当 机 器 爆炸 ， 它 会 攻 了 房间 内 所 有 的 人 ， 使 房间 加 得 无 法 使 用 。 只 
要 房间 被 催 慨 了 ， 你 就 不 能 再 编辑 或 删除 那 间 房 间 。 


ES 襄 省 | 


目 = 一 上 


口 渴 级 数 (Thirst Level ) : 过 人 条 横 丁 表 示 病 人 有 多 口 渴 。 如 果 口 渴 级 数 太 
低 ， 病人 会 自己 买 喝 的 


温暖 指数 ( Warmth ) : 病人 会 岗 得 很 热 或 很 冷 ， 过 要 看 暖 烤 的 数目 和 他 们 
所 在 地 方 的 情况 。 太 冷 或 太 热 对 病人 都 不 好 ， 他 们 会 松 得 厄 烦 然后 享 开 医 
院 ， 除非 温度 回复 正常 


监视 视窗 (Spy Window ) : 在 你 的 医院 壬 观看 病人 “。 如 果 你 在 视窗 上 按 右 


键 ， 你 可 以 在 所 有 的 病人 间 一 个 接 一 个 轮流 拉动 。 如 果 你 按 住 滑 电 左 键 ， 然 
德 按 右键 ， 你 可 以 轮流 在 医院 视野 中 放大 每 个 病人 。 


队伍 按钮 (Queue Button ) : 过 个 按 俩 会 打开 训 病 人 正在 等 待 的 房间 的 排 
队 面板 。 


治疗 ( Go For Cure ) : 过 个 按钮 会 直接 送 病人 去 治疗 。 诊 断 所 过 到 的 程度 
决定 病人 被 治 症 的 机 会 百分比 。 当 某 个 病人 快 死 了 ， 而 你 想 用 你 的 声 崔 财 
一 下 是 不 是 能 治 好 他 - 外 加 赚 点 钱 的 时 候 ， 过 个 按钮 很 有 用 上 处。 


记 从 簿 (Casebook ) : 当 病 人 已 被 诊断 过 ， 过 个 喷 项 才 有 效 。 滑 鼠 左 键 按 
下 二 个 图 示 会 带 你 到 药品 记录 簿 ( 请 参考 第 35 页 ， 使 用 事业 莹 幕 ) 


释 出 病人 ( Discharge Patient) : 过 个 按钮 会 命令 病人 部 开 医院 。 当 病 人 
带 著 某 种 你 无 法 处 理 的 状况 到 你 的 露 院 时 ， 过 应 该 是 你 可 以 给 他 的 最 好 建 
议 。 


吉村 学 -本 
是 


修理 机 器 (Repair Machine ) : 过 个 图 示 会 呼叫 打杂 工 来 修理 机 器 。 打杂 
工 修理 完 机 器 ， 动 态 资 讯 栏 内 的 使 用 次 数 会 返回 零 ， 但 是 有 时 机 器 强度 会 减 
少 一 点 ， 过 表示 下 一 次 它 会 更 快 地 耗损 完 。 特 别 是 党 机器 修理 完 蛙 ， 而 使 用 
次 数 已 经 芝 高 的 时 候 ， 过 种 情形 更 容易 发 生 。 


改良 机 器 (Improve Machine ) : 照 原价 线 用 新 的 机 器 蔡 换 荔 机 器 。 机 器 的 
强度 会 回复 到 它 的 原始 状态 。 如 果 你 已 经 研究 出 改良 技术 ， 过 台 机 器 可 能 会 
上 比 以 前 有 更 高 的 强度 ， 斑 你 不 必 常 常 修理 它 。 


音乐 盒 面板 (Jukebox Panel ) 


《杏林 也 疯狂 》 的 乐谱 由 八 种 不 同 的 旋律 组 成 。 夭 由 音乐 盒 面板 ， 你 可 以 法 
择 你 不 想 匠 的 旋律 或 选择 新 的 旋律 。 音 乐 盒 面板 在 选单 栏 之 下 (请 参考 第 
46 页 ， 使 用 选单 桐 )' 或 按 ALT-J 呼叫 。 音乐 的 先 择 不 会 影响 工作 人 员 或 病 
人 的 精神 状态 ， 但 是 会 影响 你 的 。 


蛋 出 式 国 示 ( Pop Up Icons ) 


弹出 式 图 示 是 用 来 传达 和 游 怠 中 伴 隋 而 来 的 紧急 状况 或 迫切 危机 的 重要 资讯 。 
如 果 你 不 回应 ， 麻烦 就 会 爆 到 你 瞪 上 、 导致 大 型 的 喜 工 、 捐 失 名 ， 愤 你 不 
知 所 措 "如 果 你 不 好 好 注意 的 话 ， 最 后 可 能 会 有 一 堆 图 示 在 警 幕 上 。 在 图 示 
上 按 左 键 就 可 回应 它 * 
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急诊 是 种 特别 情况 ， 某 些 病人 有 特殊 的 疾病 或 状况 “ 你 不 需要 诊断 病人 ' 因 
为 你 已 经 知道 问题 在 哪里 。 相反 地 ， 如 果 你 接受 了 急诊 ' 你 就 必须 在 某 个 时 
间 期 限 内 试 闭 治 好 他 们 。 


如 果 你 选择 处理 急诊 ， 一 支 纠 士 的 手续 会 出 现在 萱 幕 左下 角 。 过 就 是 用 来 便 
数 计时 你 和 有 多 少时 间 可 治 冶 急 只 病 人 。 

病人 会 乘 直升机 降落 在 医院 旁 的 停机 坪 上 ， 然 合 跑 到 服务 台 。 你 可 以 从 他 们 
标 上 内 烽 的 芳 灯 关注 出 他 们 来 。 服 务 员 会 送 他 们 到 正确 的 治疗 室 * 

有 些 治疗 比 其 他 治疗 需要 花 更 长 的 时 间 ， 所 以 请 先 确定 你 没 太 高 估 你 的 医院 
的 屋 


流行 病 (Epidemics ) 


当 病 人 被 诊断 出 来 有 传染 性 疾病 ， 流 行 病 就 会 被 揭露 出 来 。 所 有 被 传染 病人 
接 角 过 的 其 他 病人 也 会 被 感染 你 有 一 种 选择 : 


公 禾 流行 病 (Declare An Epidemic) : 如 果 你 公 侯 了 流行 病 ， 过 个 疾病 的 
治疗 程序 就 会 好 为 正常 。 你 的 病人 会 自动 被 接种 疫苗 ， 停止 疾 病 的 散布 。 你 
会 被 蜀 款 ， 而 你 的 声 呈 也 会 蒙受 损失 " 


企图 掩 节 〈(Attempt A Cover-Up) : 掩 秘 是 一 项 与 时 间 赛 跑 的 竞赛 。 所 有 
感染 的 病人 会 在 头 上 被 标记 以 内 煤 的 昆 患 图 示 。 流行 病 手 詹 接 著 会 开始 计 
时 ， 直 到 多 疑 的 卫生 部 督察 具 跑 过 来 巡查 。 当 他 跑 到 服务 台 ， 他 会 开始 寻找 
受 感染 的 病人 。 每 找到 一 个 ， 就 会 所 你 一 次 蜀 款 ， 损 失 一 点 声 骂 


要 阻止 流行 病 的 散布 ， 在 流行 病 手 猴 上 按 滑 电 左 键 ， 标 示 出 有 昆 妨 图 示 在 他 
们 椒 上 的 病人 ， 广 他 们 接受 疫苗 接种 。 任 何 空间 的 恶 士 就 会 充斥 你 的 医院 ， 
试图 找到 站 为 每 一 位 感染 的 病人 注射 疫苗 。 下 一 位 应 戈 被 接种 疫苗 的 病人 ， 
在 他 或 她 的 头 上 会 是 示 一 个 箭头 。 接 种 疫苗 可 以 避免 病人 进一步 散布 疾病 ， 
但 是 他 们 仍然 需要 接受 治疗 


介 跟 (Disasters ) 

获 院 人 员 有 时 候 也 需要 上 处理 迷 杂 事件 兹 持续 保持 工作 效率 ， 而 过 些 事件 常会 
在 医院 的 一 般 手 术 中 发 生 ， 为 了 测试 你 的 勇气 ， 我 们 也 将 一 些 类 似 的 党 区 放 
进 过 个 游 肯 中 。 

咕 吐 波浪 (.Vomit Waves ) 


呈 吐 兹 不 是 一 件 好 事 ， 但 是 在 你 医院 的 病人 拜会 因为 生病 而 不 得 不 噶 吐 ( 有 
时 他 们 是 病 的 如 此 岂 重 ) ， 对 於 一 个 打杂 工 来 说 迅速 的 清理 各 些 呕吐 物 范 且 
不 使 他 们 引起 任何 的 曼 动 是 他 们 工作 的 一 部 份 ， 不过， 你 也 知道 噶 吐 物 是 什 
床 样 子 ， 如 果 一 个 人 看 见 另 一 个 人 开始 噶 吐 过 种 嗓 心 的 感 沈 就 会 散播 开 来 ， 
到 和 后 来 你 就 会 有 雨 个 噶 吐 的 病人 ， 如 果 你 的 病人 在 贸 院 已 权 开 始 吧 吐 ， 吉 时 
如 果 你 的 打杂 工 因为 太 忙 ， 而 无 法 即时 清除 各 些 残 洁 ， 你 的 医院 就 会 开始 一 
连 串 的 噶 吐 了 。 试 想 当 你 看 到 一 个 小 小 的 雪 球 从 山上 滚 下 来 而 引起 的 大 雪 
贿 .…， 一 连 串 的 哎 吐 可 以 轻易 击 倒 你 的 打 订 工 ， 而 带 给 你 整顿 上 的 大 麻烦 “。 


暖 爆 爆 发 (. Boiler Breakdowns ) 
如 果 你 有 一 堆 的 暖 煽 ， 而 没有 一 堆 的 打 亲 工 ， 那 床 暖 煽 就 有 爆裂 的 危险 ， 而 
各 将 导致 你 的 医院 会 有 一 段 冷 热 失 调 的 时 期 ， 过 对 你 的 病人 将 不 会 有 任何 的 


好 上 处， 一旦 暖 煽 爆裂 你 将 对 他 们 毫 无 办 法 ， 只 有 乖 丢 的 等 候 ， 直 到 他 们 自动 
修复 。 

地 震 .(.Earthquake! ) 

富 一 个 小 小 的 震动 发 生 ， 你 就 起 做 好 发 生 大 地 震 的 淮 备 。 他 们 会 导致 你 机 器 
的 伤害 ， 增 加 他 们 被 使 用 的 次 数 ， 如 果 一 个 机 器 已 经 被 使 用 很 多 次 了 ， 他 们 


就 有 爆炸 的 可 能 。 所 以 ， 一 旦 你 注意 到 小 震动 的 发 生 ， 你 就 应 该 去 评估 那些 
机 器 的 再 命 


计时 倒数 完 之 前 如 果 你 能 打 赢 过 场 对 抗 流行 病 之 战 ， 会 为 你 赢得 财政 上 的 补 
偿 及 去 叭 上 的 急速 上 升 
亲 项 (.Miscellaneous ) 
其 他 天 个 蛟 不 重要 的 弹出 式 图 示 会 不 定时 出 现 * 

加 
新 种 疾病 ( New Disease ) : 你 的 一 般 露 师 丛 断 病人 ， 发 现 一 种 对 他 目前 的 
等 级 来 说 算是 新 的 疾病 。 你 会 发 现 你 自己 在 不 同 的 等 级 发 现 相同 的 疾病 。 每 
一 间 你 径 营 的 医院 必须 自己 发 现 每 种 疾病 
决定 ( Decision ) : 你 必须 决定 如 何 对 待 和 未 诊断 完全 的 病人 ， 或 带 有 你 的 
获 院 无 法 治疗 的 疾病 的 未 诊断 完全 病人 。 祝 你 好 运 。 

必 


嫩 职 (Resignation ) : 当 有 工作 人 员 威 痪 坪 职 时 ， 过 个 图 示 就 会 出 现 。 你 
是 要 届 服 於 他 们 和 无 理 的 薪资 要 求 ， 逮 是 为 了 他 们 狂 误 的 言行 而 开除 之 。 如 果 
你 忽视 他 们 ， 他 们 就 会 享 开 。 


VIP ;: 富 过 个 图 示 出 现 ， 就 表示 有 个 重要 人 物 要 来 参观 你 的 医院 。 你 可 以 应 
允 他 的 要 求 或 夭 口 推 放 。 事实 上 VIP 对 於 你 的 医院 很 重要 。 如 果 他 们 高 册 ， 
你 就 可 能 获得 现金 赞助 或 名 羽 的 快速 提升 。 否 则 你 的 声 崔 就 会 突然 因 十 。 拒 
超 参 观 是 一 项 很 简单 的 规避 藉 口 但 是 太 常 过 庶 做 ， 和 无 痊 如何 VIP 膛 是 会 突 


传真 讯息 ( Fax Message) : 偶而 你 的 传真 机 会 收 到 革 些 种 类 的 传人 讯息 。 
过 些 讯息 通常 会 为 那些 你 已 经 注意 到 的 事件 添加 细节 ， 例 如 哪 位 VIP 对 你 的 
、 你 治疗 的 急诊 病员 有 多 少 、 上 一 次 的 息 助 红利 有 多 少 等 等 。 


上 : 况 放 | 
老鼠 ( Rats ) 
最 辈 们 的 出 现 是 你 医院 垃圾 和 航 髓 的 副 产 物 。 老 电 训 欢 在 壁 脚板 的 洞穴 出 


入 ' 一 旦 你 看 见 电 理 ， 就 将 你 的 滑 鼠 指标 ， 指 著 他 们 然后 射 妆 ， 宰 了 他 们 ! 
不 过 要 确定 打杂 工 们 确实 将 他 们 清除 乾 兆 。 


使 用 事业 警 幕 〈( Using Business Screens ) 

在 搜 制 面板 的 最 后 七 个 加 示 ， 当 你 将 游标 移 近 他 们 才 会 显示。 当 你 的 游标 不 
在 那个 区 域 ， 动 态 资讯 彬 将 会 个 据 那个 地 方 显示 。 当 你 的 游标 移 近 过 个 区 
域 ， 事 业 面 板 图 示 就 会 出 现 ， 和 帮助 你 处 理 那 些 隐藏 在 营 幕 之 后 的 游戏 状态 。 


.人员 管理 ( Staff Management) [F6] 


在 各 壬 有 你 的 工作 人 员 名 单列 表 ， 你 可 以 看 见 有 关於 他 们 的 快乐 、 疲 和 劳 及 其 
他 相关 属性 的 资讯 。 你 也 可 以 在 过 里 处 理 开 除 和 红利 奖金 等 等 的 事项 。 


你 可 以 用 方向 键 从 人 员 资 讯 区 的 一 个 区 域 移 到 另 一 个 区 域 ， 当 然 也 可 以 用 滑 
电 左 键 点 滤 有 关 的 区 域 。 如 果 你 有 很 多 的 工作 人 员 ， 画面 左 兆 的 大 箭头 可 注 
你 在 列表 中 移 上 移 下 ， 注 你 看 得 到 他 们 全 部 。 


士 氧 、 疲 倦 和 技能 也 在 过 里 以 横 休 显 示 ， 你 可 以 由 过 些 横 休 的 上 升 下 降 看 出 
趋 私 的 走向 * 


放大 饥 表 示 工 作 人 员 对 和 绷 节 的 注意 程度 。 过 个 将 左右 工作 人 员 对 於 被 呼叫 到 
医院 另 一 间 房 间 的 回应 速度 
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当 左 键 按 下 帐 单 国 示 时 ， 它 会 以 提高 百 分 之 十 的 薪资 来 奖励 工作 人 员 。 二 样 
不 用 说 当然 会 芒 他 们 高 生得 更 久 ， 过 个 图 示 也 会 告诉 你 过 样 会 花 多 少 钱 ; 


手 的 圆 示 是 用 来 开除 你 选择 的 工作 人 员 


监视 视窗 议 你 观察 工作 中 的 员工 ， 不 管 何 时 他 们 在 医院 。 如 果 你 用 滑 电 左 键 
按 监 视 视 窗 ， 你 会 购并 过 个 画面 进入 访 员 工 的 工作 人 员 面板 。 


每 当 你 选择 医生 ， 营 幕 下 方 会 有 额外 的 资讯 。 攻 生 的 资历 ( 实 必 医 师 、 一 般 
医师 或 顾问 医师 )、 技 能 ( 例如 精神 科 医 师 或 外 科 获 师 ) 会 被 显示 出 来 。 如 
果 某 个 医生 正在 接受 某 种 技能 的 训练 ， 技 能 下 方 会 显示 一 个 横 人 条， 显示 该 位 
医生 训练 进行 的 程度 "请 参考 愉 建 房 半 的 训 梧 室 一 季 " 


记 销 短 ( Dru 


药品 
到 个 莹 幕 可 以 址 你 改 克 每 次 诊断 和 治 冶 所 索取 的 蔷 用 。 治 疗 费 用 的 百分比 将 
告诉 你 医院 正在 依据 建议 费用 索取 什么 东西 。 建议 雪 用 将 会 根据 医院 的 声 谷 
和 之 前 成 功 的 案例 为 特定 的 治疗 订 定 时 率 


1 


你 可 以 用 滑 晶 左 刍 按 旁 殉 的 +/- 按钮 来 改变 建议 费用 的 百分比 。 


记 儿 短 会 列 出 你 已 经 发 现 的 、 诊 断 出 来 的 ， 及 研究 出 来 的 疾病 和 诊断 室 ， 但 
运 兹 不 表示 你 的 工作 人 员 已 径 有 能 力 治 症 它 们 现在 可 以 武 图 去 治疗 的 疾病 。 
列表 的 下 方 是 一 个 治疗 指标 器 。 当 你 高 亮度 选取 革 个 疾病 ， 列 表 下 方 的 按钮 
会 显示 过 个 疾病 是 被 精神 疗法 、 药 房 的 药品 ， 或 是 被 革 个 医疗 仪器 治疗 的 。 


请 注意 在 葵 品 治疗 区 ( 一 个 玻璃 烧杯 ) 壬 有 一 个 数字 。 过 是 证 药 物 的 药 效 百 
分 比 。 研究 药物 会 增加 它们 的 药 效 " 


你 要 径 常 检查 药品 记录 靖 中 的 百分比 ， 因 为 它们 会 径 常 改 松 ， 需 要 你 再 来 调 
整 。 过 度 收费 会 广 你 在 短 时 间 内 赚 很 多 钱 ， 但 也 会 访 新 的 病人 不 敢 上 你 的 攻 
院 。 减 少 收 费 会 增加 进入 医院 的 人 数 ， 暂 时 提高 你 的 声 崔 ， 但 是 每 次 治疗 都 
疏 你 少 赚 一 点 。 


签 幕 下 方 的 改良 治 冶 方 法 按钮 ， 可 以 指定 现在 所 跑 择 的 治疗 法 ， 其 研究 专门 
领域 的 百分比 。 


城镇 地 图 ( Town Map ) 


左 键 点 选 过 个 按钮 会 呼叫 出 一 张 地 图 ， 显 示 医 院 的 位 置 和 附近 的 区 域 。 在 第 
一 级 中 只 有 一 块 地 。 但 是 从 第 二 级 以 和 后， 你 可 以 贸 额外 的 土地 来 扩张 你 的 医 
院 。 运 些 土地 会 以 红色 显示 ， 你 可 滑 电 左 键 按 下 它们 来 买 。 你 可 以 移动 滑 鼠 
游标 到 各 些 土地 上 上 看 看 每 一 块 土地 的 资讯 * 


主 : 购买 土地 会 花费 大 量 的 金钱 ， 而 且 一 旦 慷 了 就 不 能 玄 掉 。 
在 城镇 地 图 上 按 滑 电 右键 可 以 豆 并 回 到 你 按 下 按钮 时 的 劈 院 视野 * 


城镇 地 图 上 的 银 笔 可 以 切换 每 个 物体 在 地 图 上 以 亮点 显示 与 否 。 你 可 以 切换 
人 的 显示 与 否 、 植 物 的 显示 与 否 ， 溪 火器 、 机 器 和 暖 煽 的 显示 与 否 。 你 可 以 
看 到 每 个 暖 粮 所 温暖 的 区 域 以 大 红 点 围 科 它 来 显示 。 调整 左思 热 量 等 级 栏 
(Heating Level ) 旁 稳 的 加 减 按钮 ， 你 可 以 增加 或 减少 由 暖 妨 所 产生 的 热 
量 。 请 注意 提高 热量 等 级 会 增加 你 每 个 月 的 热能 帐 单 。 你 可 能 会 希望 放置 更 
多 的 暖 业 来 提高 热能 覆 鞭 的 区 域 * 

你 可 以 观看 画面 左 逻 热量 等 级 栏 下 的 热能 帐 单 。 运 是 每 个 月 要 条 持 你 的 暖 业 
以 现在 的 等 级 正常 运作 所 要 付 的 钱 。 喂 煽 匀 的 愈 多 ， 帐 款 就 请 多 ， 也 会 增加 
每 个 暖 精 所 产 的 热能 ， 就 如 上 段 所 述 。 

在 警 幕 左下 角 你 可 以 看 到 你 现在 银行 存款 的 平衡 状况 。 在 过 壬 按 下 滑 刀 左 键 
会 带 你 到 银行 经 理 (Bank Manager ) 和 莹 幕 。 


| 音 牺 写本 


研究 (Research ) [F4] 


等 级 一 是 不 提供 过 个 画面 的 。 但 在 其 他 等 级 之 中 ， 在 你 能 研究 之 前 必须 先 办 
建 一 间 研 究 室 。 


当 你 第 一 次 进入 研究 书面 ， 全 部 五 个 项 目 都 个 煽 研究 的 百 分 之 二 十 。 如 果 没 
有 研究 员 被 安置 在 研究 室 ， 八 管 有 过 些 数字 ， 研究 仍然 不 会 开始 “你 安置 在 
研究 室 的 研究 员 会 将 它们 的 时 间 平 均 花 在 过 五 个 项 目 上 。 要 改 丢 研究 员 研 究 
的 优先 顺序 ， 左 键 按 下 每 个 研究 项 目 旁 的 箭头 钮 来 改 克 百 分 比例 * 


主 : 研究 比例 的 总 和 不 能 超过 100%。 此 外 ， 放 置 伸 多 的 研究 员 和 研究 
装备 就 伸 能 减少 每 种 改良 程序 所 耗费 的 时 间 “。 


五 种 研究 项 目 如 下 ; 


治疗 与 诊断 ( Cure and Diagnosis ) : 过 项 能 研究 新 的 治疗 室 ， 以 及 更 大 
秀 围 的 诊断 室 


药品 (Drugs ) : 过 项 能 改进 所 有 药品 的 药 效 。 
改良 (Improvements ) : 过 项 能 提升 所 有 机 器 的 强度 值 " 


专门 科目 (Specialization ) : 去 项 能 集中 研究 某 个 特定 的 ， 你 在 记 杀 簿 书 
面 中 能 选择 的 治疗 方法 。 
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进程 报告 与 状况 .( .Progress Report and Status ) [F8] 

各个 书面 能 提供 有 关於 你 和 其 他 玩 者 的 游戏 进程 的 相关 资讯 。 右 上 角 有 一 张 
饼 国 ' 它 会 显示 有 多 少 人 口 分 布 於 和 游戏 中 的 四 家 医院 。 左 和 则 是 一 张 圆 显示 
你 的 腾 利 标准 。 你 必须 在 每 个 四 分 之 一 循环 的 千 束 时 ， 於 每 个 腾 利 标准 中 都 
获 得 百分之百 才能 赢得 那个 等 级 。 


过 些 标准 分 别 是 羽 破 (Reputation )、 人 金钱 ( Money )、 治 痛 数 (Cures )、 
快乐 指数 ( Happiness ) 和 医院 价值 ( Hospital Value )。 每 项 都 是 你 必须 
努力 过 到 得 固定 数值 ， 过 是 由 每 个 等 级 一 开始 的 简报 中 设 定 出 来 的 。 


右上 角 是 四 个 茂生 医院 其 各 营 者 的 姓名 ， 也 包括 你 的 。 左 键 按 任何 一 个 名 字 
将 显示 那 问 医 院 的 状态 * 

进程 报告 也 会 显示 关於 整 体 快 乐 指数 ， 以 及 你 的 医院 病人 的 口 渴 与 温暖 程度 
的 资讯 吉 能 答 你 一 个 遵循 的 指标 ， 许 你 知道 有 哪些 改进 是 你 可 以 做 的 。 


(charts)EE91 


过 个 画面 以 图 表 旺 示 你 的 各 项 状况 ; 
现金 收入 (Cash In) 

现金 支出 (Cash Out ) 

纺 薪 次 支出 帐 单 ( Total Wage Bil ) 


首先 ， 你 可 以 设 定 偏好 选项 ( Preferences ) 对 於 未 完全 诊断 的 病人 是 要 就 
此 医治 迁 是 送 他 回 家 。 如 果 某 位 病人 的 不 完全 诊断 ( Partial Diagnosis ) 的 
百分比 低 过 送 回 家 ( Sent Home ) 的 滑动 查 ， 访 位 病人 就 会 自动 送 回 家 。 如 
果 高 过 猜测 治疗 (Guess at Cure ) 滑动 棍 ， 雯 位 病人 就 自动 地 送 去 治疗 。 
任何 病人 如 果 他 的 百分比 在 过 两 个 滑动 棍 之 间 ， 那 就 需要 你 来 决定 。 


诊断 竺 束 〈 Diagnosis Termination ) 是 种 卑劣 且 险 险 的 赚钱 方式 。 中 然 你 
可 以 诊断 一 位 病人 直到 100% ， 然后 治疗 方法 已 经 很 明显 了 ， 但 你 适 是 可 以 
将 病人 留 在 医院 做 一 些 不 必要 的 进一步 诊断 ， 而 病人 最 后 迁 是 要 为 诊断 付 
钱 。 那 位 病人 当然 不 会 知道 那些 额外 的 测试 ， 然 后 和 是 会 在 时 间 到 的 时 候 接 
受 治疗 。 过 也 是 一 个 在 平常 风平浪静 的 时 刻 多 榨 点 钱财 的 方法 。 


你 可 以 设 定 诊断 类 束 在 任何 等 级 都 超过 100% ， 但 是 请 注意 过 度 诊断 会 造成 
你 资源 的 额外 负 提 。 如 果 病人 被 留 在 医院 很 长 一 段 时 间 ， 他 或 她 可 能 会 享 并 
而 不 付 钱 。 到 时 将 造成 财政 和 声 叭 上 的 损害 。 


送 工作 人 员 休息 ( Sent Staff To Rest ) 掌控 疲劳 程度 的 临界 点 ， 超 过 临界 
点 工作 人 员 就 会 跑 到 休息 室 去 休息 。 如 果 过 壬 设 定 的 太 低 ， 你 的 工作 人 员 会 
更 机 起， 不 过 和 公 会 花 较 少 的 时 间 实 际 工作 ， 他 们 会 永 泪 在 休息 室 ， 或 在 那 里 
如 果 你 设 定 莉 界 点 太 高 ， 则 它们 在 工作 岗位 上 会 砚 得 更 站 鳄 ， 站 且 频 出 错 
误 ， 也 会 松 得 意 来 意 不 快乐 他们 最 后 会 要 求 加 薪 ， 甚 至 如 果 它 们 澳 得 较 估 
优 驭 的 话 ， 会 提出 姑 职 


当 你 的 工作 人 员 芷 不 主动 积极 地 在 自己 的 房间 工作 时 ， 工 作 人 员 雍 开房 间 ( 
Staff Leave Rooms ) 能 切换 是 否 你 要 他 到 其 他 需要 他 的 技能 的 房间 去 * 
如 果 设 为 No， 工作 人 员 会 最 有 效率 地 工作 ， 而 且 待 在 他 的 房间 ， 除非 它们 
正在 使 用 工作 人 员 室 ， 或 正 要 进去 或 出 来 


银行 平衡 (Bank Balance) 人。 
拜访 你 医院 的 病 趾 人 数 ( Number of Patients Visiting your Hospital) 
成 功 治 闯 的 人 数 (Number of Successful Cures ) 


敬 故 (Reputation ) 


你 可 以 用 滑 电 左 键 按 右 方 的 关连 锥 笔 来 切换 每 项 状态 的 开 或 天 。 用 右键 按 钻 
笔 则 会 将 其 他 项 目 关 掉 ， 剩 下 所 选 的 那 一 项 。 

你 也 可 以 左 键 按 下 方 的 绿色 按钮 来 循环 切换 图 表 的 时 间 刻 度 ， 一 直到 图表 显 
示 的 右 方 。 内 定 的 设 定 值 是 显示 一 年 ， 第 二 个 显示 十 二 年 ， 第 三 个 则 以 四 年 
为 一 个 刻度 显示 48 年 


医院 政策 ,Hospital Policy ) .IF3] 


你 的 医院 有 一 个 对 待 员 工 及 病 患 的 政策 “ 你 能 在 各 里 贞 看 冰 更 改 它 “ 
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缺点 是 如 果 你 要 探 用 过 项 政策 ， 你 就 必须 为 每 一 间 需 要 的 房间 奢 用 人 员 。 如 1 3 
果 革 些 房间 不 常 使 用 ， 过 样 会 耗费 颇 多 。 过 个 选项 最 好 用 在 较 熏 面 的 等 级 ， 

因为 那 时 你 可 以 扩 负 的 起 每 间 房 间 殿 用 至 少 一 名 医生 。 如 果 工作 人 员 散 开房 

癌 设 为 Yes， 那 床 要 是 别 的 地 方 需要 ， 他 就 会 离开 他 的 房 闻 。 过 样 的 设 定 代 

表 你 可 以 必用 较 少 的 人 员 ， 但 是 如 果 工 作 人 员 老 是 在 各 个 房间 转 来 转 去 ， 也 

会 导致 大 排 长 枯 、 效 率 不 朝 。 


在 女 行 ( At The Bank ) 


如 果 你 需要 更 多 的 金钱 ， 你 可 以 去 见 银行 经 理 。 现 在 借 货 ( Current Load ) 
的 选项 可 以 访 你 从 银行 借 点 钱 ， 兹 且 向 你 收取 利息 。 你 可 以 在 第 44 下 看 到 
你 为 那 笔 款项 的 利息 付出 。 


敬 幕 右 方 的 保险 (Insurance ) 按钮 显示 你 的 病人 的 保险 公司 如 何 付 和 给 你 
钱 。 有 些 病 人 会 付 现金 但 是 多 数 病人 会 要 你 寄 帐 单 给 保险 公司 。 有 些 保 
险 公 司 会 花 上 比 其 他 公司 更 多 的 时 间 来 付款 。 用 滑 电 左 键 按 下 它们 的 图 表 来 
看 看 你 的 现金 多 入 进 来 一 次 。 
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通货 膨 腻 率 〈 Inflation Rate ) 会 影响 你 为 治疗 收取 多 少 的 敬 用 ， 而 利率 则 


决定 你 付 多 少 利息 。 


滑 鼠 左 键 按 一 下 银行 经 理 ， 他 会 带 你 进入 状态 莹 幕 。 在 过 里 你 可 以 看 到 你 的 


蜘 院 的 现金 流向 "会计 师 会 喜欢 过 一 页 ， 因 为 过 嬉 他 们 感 沉 受 重用 。 
滑 电 左 键 点 选 提 上 的 杂 苇 你 回 到 城镇 地 图 


年 度 评价 ( Yearly Appraisal ) 


每 年 图 了 ， 你 会 看 到 分 数 排行 ， 其 至 获 得 奖励 拿 来 嘲笑 别人 。 你 可 以 精确 地 


看 到 和 一 年 来 你 做 的 如 何 ， 兹 且 对 照 二 脑 玩 者 。 


名 辟 堂 〈 Hall of Fame ) 


滑 电 左 键 按 拇指 向 上 的 国 示 来 疯 看 前 十 名 的 玩 者 。 


辽 辱 堂 ( Hall of Shame ) 
滑 虽 左 键 按 拇指 向 上 的 轩 示 来 看 看 你 做 的 多 差 * 


使 用 选单 列 (Using the Menu Bar) 
除非 你 移动 游标 到 上 面 ， 否 则 选单 列 就 隐藏 在 营 幕 顶端 。 你 可 以 移动 滑 最 游 
标 到 遗 单列 上 按 下 左 键 拖 电 来 属 动 愤 章 


在 档案 ( File ) 玩 单 下 ， 你 可 以 载 人 和 游戏 (load )、 储 存 游 戏 ( save ) ' 或 山 
开 游 戏 (quit ) ( 或 按 Shif-ESC ) * 


在 遗 项 (Option ) 玩 单 下 ， 你 可 以 改 即 敬 音 疏 定 (sound settings ) 和 音量 
〈《volume )， 切 换 播报 员 的 声音 (Announcer's Voice ) 开 或 天， 更 改 游 戏 的 
速度 (speed of game ) ， 和 从 音乐 盒 面板 (Jukebox Panel) 中 录 撑 音乐 ， 
族 定 自动 储存 (Autosaving ) ( 每 一 个 月 自动 储存 在 第 8 栏 )" 


在 是 示 ( Display ) 选单 下 ， 你 可 以 切换 和 从 高 解析 度 〈《 High-Res ) 到 低 解析 
度 (Low-Res ) ， 切换 险 影 (Shadows ) 的 有 扔 。 过 些 会 直接 影 痪 游戏 的 速 
度 * 和 从 图 表 (Charts ) 选单 ， 你 可 以 处 理事 业 警 幕 ， 或 重读 一 次 现在 等 级 的 
简报 * 


快速 上 手指 导 (Quick Start Tutorial ) 


沼 你 一 开始 庆 动 本 六 戏 ， 会 看 见 一 个 码 詹 位 在 控制 面板 的 上 方 ， 他 是 一 个 建 
时 器 ， 好 尽 你 在 病人 尚未 来 到 医院 前 有 足 和 鹏 的 时 间 来 构建 你 的 医院 " 你 
以 陆 时 将 攻 院 开幕 ' 但 是 最 好 是 好 好 把 握 过 段 时 间 来 准备 你 的 医院 * 


首先 ， 你 的 医院 需要 一 个 接待 处 。 按 下 控制 面板 上 的 娄 塑 走 认 按 年， 陆 即 会 
出 现 装 节 走 谭 面板 ， 按 “ 接待 处 (Reception desk )” 一 下 以 选 定 一 个 接 
竺 处。 现在 在 选 购物 品 钮 上 点 滤 以 确 愉 购买 ， 


现在 你 手 上 拿 著 接 待 虚 ， 你 可 以 利用 滑 电 的 右键 来 将 他 旋转 ， 如果 将 他 移 到 
故 效 区 他 会 妈 成 灰色 ， 例如 糖 上 “ 要 将 他 放置 则 利用 滑 鼠 的 左 键 " 


接著 ， 你 需要 一 个 接待 员 来 应 付 接 堪 而 来 的 病人 ， 回 到 控制 面板 然后 按 下 候 
用 工作 人 员 钮 ( Hire Staff Button ) ， 现在 点 一 下 位 在 面板 下 方 的 接待 员 肖 
像 ， 将 会 出 现 可 受 履 的 接待 员 名 单 ， 在 面板 的 下 方 有 两 个 箭头 按钮 ， 可 以 
利用 他 们 来 检视 所 有 可 受 尾 的 接待 员 " 


店 六 开 
忆 | 2 


吉村 学: 区 避 


Awards 


大 笑 时 间 到 了 ! 左 键 按 下 浆 香 圆 示 来 测 览 你 曾 得 过 的 误 书 ， 和 擦 
赚 像 。 高 得 装 励 会 划 你 的 收入 跟 声 三 提升 很 多 


游 


获 腾 或 失败 (Win or Lose ) 


猴 肚 或 失败 是 由 你 如 何 过 成 芒 等 级 一 开始 的 简报 中 所 设 定 的 目标 而 来 决定 
的 。 状 态 荤 幕 会 以 百分比 的 方式 告诉 你 有 多 接近 获 膀 的 标准 。 


每 一 季 的 千 束 ， 你 将 被 评审 执行 的 如 何 “ 如 果 你 已 径 漠 足 了 所 有 的 目标 ， 你 
可 以 进入 下 一 间 医 院 或 待 在 原来 的 医院 待 在 原 医 院 性 你 提高 你 的 分 数 和 人 金 
钱 。 但 是 你 必须 通过 所 有 的 等 级 才能 完成 本 游 戏 。 也 必须 为 了 多 肚 尽力 达 成 
所 有 的 标准 ， 你 必须 避免 过 到 任何 简报 中 也 会 提 到 的 失败 标准 。 


如 果 你 真 的 过 到 失败 标准 ， 酿 闻 就 会 侵 你 的 医院 。 有 许多 可 能 的 酿 闭 ， 但 
是 你 不 会 喜欢 知道 它们 是 什么 ， 要 是 真 的 看 到 了 就 一 它 待 著 吧 。 


EEE 琶 : 襄 江 | 


挑选 一 位 有 能 力 而 且 薪 宜 合 理 的 接待 员 ， 按 下 候 用 钮 ( Hire ) ” 然 合 按 下 绢 
断 钮 (Diagnosis ) 来 看 看 可 供 使 用 的 诊断 室 “ 接著 按 一 般 攻 师 办 公 室 
(GP's Office ) 


届 建 房间 面板 (Build Room Panel ) 现在 会 被 编辑 房 间 / 物品 面板 ( Edit 
Room/ltems Panel ) 取代 “在 过 个 面板 上 ， 你 会 被 要 求 放置 一 般 恬 师 办 公 
室 的 蓝图 * 要 决定 将 一 般 璧 师 闪 公 室 放 在 哪里 ' 按 著 滑 电 左 键 然后 将 蓝 圆 拖 
暇 到 获 院 的 地 板 来 增加 它 的 大 小 * 最 初 ， 蓝图 会 是 红色 的 ， 那 表示 它 簿 
小 。 移 厅 拖 所 直到 它 妊 成 蓝 色 ， 然 德 放 并 ， 


如 果 你 对 於 大 小 或 位 置 不 满意 ， 你 可 以 按 左 键 拖拉 蓝 圆 的 边 焰 ， 然 后 在 蓝 国 
中 央 按 住 滑 电 键 移动 蓝图 。 


当 你 湛 意 你 的 一 般 医 师 办 公 室 蓝图 的 大 小 及 位 置 德 ， 按 下 炉 辑 房间 / 物品 面 
板 中 的 标记 人 钮 。 现 在 显 图 会 楼 成 实心 ， 接 下 来 就 可 以 放置 门 。 如 果 你 将 滑 电 
在 蓝图 四 周 移动 ， 你 会 看 到 一 个 指标 门 沿 稳 焰 移 动 。 决 定好 你 要 将 门 所 在 哪 
里 之 后 ， 按 左 键 放置 它 " 如 果 门 是 红色 的 ， 表 示 它 在 不 合法 的 位 置 上 ， 你 不 
能 放 在 那 壬 。 


门 放 好 了 之 后 ， 你 要 建造 窗户 。 窗户 放置 的 方法 和 门 一 样 ， 你 可 以 随 你 所 顾 
放置 多 少 窗 户 都 无 所 谓 * 要 删除 窗户 ， 移 动 窗户 游标 到 你 想 出 除 的 窗户 上 按 
右键 。 用 滑 鼠 左 键 按 面板 上 的 标记 健 一 起 完成 蓝图 。 如 果 你 不 满意 蓝图 中 的 
任 一 元 素 ， 按 面板 上 的 打 又 符号 取消 前 一 步 屋 * 

现在 你 的 房间 已 经 稳固 ， 而 且 有 精 壁 和 地 和 。 每 一 间 房 间 都 要 有 内 定 的 设 
人 备 。 艾 如 在 一 般 履 师 办 公 室 中 要 有 一 张 桌子 、 一 个 档案 权 ， 和 一 张 病人 的 椅 
子 。 现 在 你 会 自动 抓 著 桌 子 ， 如 果 桌 子 在 不 合法 的 位 置 上 ， 它 会 呈现 灰色 。 
你 可 以 按 滑 电 右键 旋转 桌子 ， 按 左 键 则 放下 桌子 


用 同样 的 方法 放 加 档 案 杠 跟 病人 的 椅子 。 当 你 淇 意 房 间 的 做 置 了 ， 就 按 下 标 
记 钮 以 房间 开张 营业 “ 


你 接 下 来 的 任务 是 硅 用 医生 ， 按 下 莹 幕 底 端的 层 用 工作 人 员 面 板 ， 然 后 按 下 
蜂 生 的 园 案 - 你 可 以 用 下 方 的 方向 钮 来 疯 看 所 有 可 必用 的 医生 " 挑 导 一 位 有 
合理 的 能 力 和 薪资 的 器 生 ， 然 德 按 下 信封 按钮 厅 用 它 " 
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现在 你 会 抓 著 一 位 露 生 ， 用 跟 放置 接待 员 同样 的 方法 放置 他 。 如 果 你 将 他 放 
在 走 原 ， 他 会 走 来 走 去 等 待 病人 进来 医院 。 如 果 你 直接 将 他 放 在 一 般 医 师 办 
公 室 ， 他 会 马上 在 他 的 电脑 上 工作 起 来 ， 当然 也 会 开始 疲倦 * 


现在 你 已 经 建立 好 医院 的 基本 元 素 ， 可 以 对 虚弱 的 公 容 开 放 了 “。 按 下 建筑 计 
时 器 (Build Timer) 的 GO 按钮 ， 计 时 器 会 消失 ， 病 人 稍 待 就 会 进来 


你 的 医生 会 看 顾 进 来 的 病人 ， 但 是 也 许 没 有 办 法 在 一 次 的 诊疗 之 内 完全 诊 | 
他 们 。 因 此 你 会 需要 一 问 一般 诊断 室 ( General Diagnosis Room ) 来 提供 
更 进一步 的 诊断 。 要 册 建 一 间 一 般 诊 断 室 ， 按 下 届 建 房间 ( Build Room ) 
侄 ， 移 到 面板 上 的 诊断 (Diagnosis ) 过 一 部 份 。 选择 一 般 诊 断 室 然 合 用 跟 
贱 建 一 般 攻 生 关公 室 同 样 的 方法 建造 它 。 一 般 诊 断 室 内 定 的 设备 物品 是 束 幕 
( Screen ) 和 一 般 诊断 机 器 ( General Diagnosis Machine ) 。 


一 般 诊断 室 需要 一 位 医生 "你 不 须 特地 为 诊断 室 履 用 一 位 医生 ， 不 过 和 仍然 
是 个 陷 明 的 行为 因为 只 有 一 位 医生 的 话 ， 他 将 会 花车 太 多 的 时 间 在 往返 两 
间 房 间 上 “。 就 像 之 前 说 明 的 ， 用 尾 用 工作 人 员 钮 及 面板 来 悍 用 医生 。 除非 被 
放 在 一 般 诊 断 室 里 ， 否则 当 需要 他 的 服务 时 ， 他 会 自己 跑 到 那里 去 * 


为 了 治疗 更 多 的 病人 ， 你 会 需要 建造 一 问 药房。 打开 愉 建 房间 面板 ， 按 下 医 
疗 (Treatment )。 导 择 蔡 房 ， 然 后 跟 一 般 医 生 关公 室 一 样 将 房间 建立 起 来 
如 果 你 要 为 过 个 房间 添加 额外 的 设备 ， 放 置 蜂 药 栖 ( Medicine Cabinet ) 之 
和 后， 按 下 篇 辑 房间 / 物品 面板 下 的 额外 物品 ( Extra ltems ) 钮 。 你 可 以 选择 
植物 ( plants )、 减 火器 (firee xtinguishers )、 暖 煽 (raditors ) 和 人 鱼 藏 箱 
(bins )。 过 些 东 西 都 能 慷 房 间 实 的 人 更 快乐 。 额外 物品 可 以 被 加 入 任何 房 
间 。 


现在 你 需要 尾 用 一 名 说 士 。 使 用 怕 用 工作 人 员 面 板 中 尾 用 接待 员 或 医生 同样 
的 方法 即 可 尾 用 惟 士 。 挑 导 好 一 名 议 士 之 种 ， 尾 用 她 然后 将 她 放下 。 


现在 你 的 医院 已 权 有 足够 的 配备 与 人 员 来 处 理 病 人 ， 治疗 那些 需要 码 物 的 
人 。 


”过 位 员工 正 厄 烦 地 部 开 医 院 。 


和 位 员工 很 快 就 要 到 工作 人 员 室 去 休息 了 。 ( 如 果 
， 你 有 记 建 的 话 ， 那 就 是 了 。) 


过 名 员工 正 准 人 备 看 下 一 位 病人 。 


你 的 员工 已 径 当 试 过 各 种 的 可 能 的 方法 诊断 各 名 病 
人 “， 但 是 仍然 找 不 出 她 或 他 患 了 什么 疾病 。 


病人 很 快 就 窗 跑 去 饮水 机 喝 水 。 你 可 能 放 太 多 的 瞬 
炉 ， 或 者 钢 业 恒温 器 故障 了 。 在 过 种 情况 下 ， 你 什 
， 诬 都 没 法 做 只 有 等 它 自动 修复 。 
病人 不 是 需要 更 多 的 咀 烽 来 取 咀 ， 就 是 纲 檀 有 毛 
。” 病 ， 你 的 旺 烛 暂时 后 了 。 
病人 会 跑 去 饮水 权 喝 水 ， 如 果 你 的 匿 院 有 的 话 。 
”病人 需要 某 些 照顾 ， 璧 如 更 多 的 刺激 、 饮 水 、 硬 竺 
。 设备 ,更 温和 的 气温 、 植 物 和 沽 火 器 ， 或 者 蜂 院 要 
更 乾 光一 点 。 
当 病 人 不 快乐 持 秆 很 长 一 段 时 间 ， 最 后 会 权 成 过 种 
: 捧 态 。 
吧 病人 已 治 十 ，， 你 的 治 痕 百分之百 成 功 。 病人 会 很 快乐 地 贱 并 区 
EN， 
鲜 病人 未 件 多 ， 你 收 到 的 党 用 很 明显 地 让 定 的 太 高 了 ， 而 你 的 病人 
但 然 成 功 治 二 了 ， 但 邱 拒绝 付 盐 。 
吊 。 病人 正 前 往 遍 所 即使 电脑 里 的 人 物 偶 示 也 需要 解 腕 一 下 。 


下 一 步 是 为 你 的 病人 提供 走 诛 扎 设 物品 (Corridor Furniture )。 长 椅 
(Benches ) 是 最 重要 的 物品 ， 因 为 坐 著 病人 会 比较 快乐 。 将 它们 放 在 房间 


外 面 或 其 他 有 用 的 地 方 。 饮水 机 ( Drink Machines ) 可 以 为 病人 解渴 ， 而 植 
物 和 沽 火 器 能 令 他 们 更 快乐 暧 粮 则 能 妓 医 院 中 的 每 一 个 人 更 温暖 舒服 


请 注意 你 的 植物 需要 江水 。 你 会 需要 打杂 工 的 服务 。 你 可 以 用 履 用 其 他 工作 
大 员 相同 的 方法 来 厂 用 他 们 。 将 他 们 放 在 走廊 ' 他 们 不 只 会 帮 你 涛 水 ， 逮 会 
起 你 的 获 院 更 整 党 


到 现在 ， 你 的 员工 应 访 会 开始 疲倦 "你 需要 建造 一 间 工 作 人 员 室 来 久 他 们 放 
肢 一 下 。 到 内 建 房 间 面 板 壬 选择 设施 (Facilities )， 然 后 在 工作 人 员 室 
(Staff Room ) 上 按 一 下 ， 就 跟 以 前 一 样 建造 一 间 房 间 。 请 记 住 购买 一 些 额 
外 的 物品 可 以 同时 焉 更 多 的 员工 休息 ， 兹 且 提 升 他 们 疲劳 的 回复 率 。 


你 现在 有 一 间 全 功能 的 攻 院 了 “。 德 罚 玩 下 去 你 将 会 需要 更 多 的 房间 来 照顾 更 
多 病人 和 对 付 新 的 疾病 。 你 会 碰 到 更 多 的 精神 疾病 和 膨胀 头脑 病 的 案例 * 
它们 需要 一 间 精 神医 疗 室 (Psychiatry Room ) 外 加 一 位 有 精神 科 资 格 的 医 
生 。 最 后 你 或 许 也 会 想 为 你 的 病人 提供 诊所 《设施 ) " 


站 vv， 一 
附 儿 A : 员工 与 病人 心情 图 示 
员工 
时 ji 牧 工作 人 只 过 热 了 7。 你 可 能 放 太 多 明 煌 ,或 者 钢 炉 恒 
了 1 温 器 故障 了 。 在 过 种 情况 下 ， 你 什么 都 没 法 做 只 有 
等 它 自 动 修复 。 
人 Za 不 是 工 作 人 员 需 要 更 多 的 暖 炉 来 取暖 ， 就 是 锅 煌 有 


毛病 ， 你 的 月 炉 暂时 二 了 。 
9 芝 断 羌 成 和 过 个 不 用 解释 了 吧 ? 
购 ， [项 类 重要 更 儿 运 位 商人 全 被 自动 送 去 做 更 进 一 步 的 涂 断 * 
的 育 断 “ 


ES, 吉 洗 | 


病人 必须 对 上 狂 得 治疗 ， 而 且 很 可 能 就 要 开始 一 声 
，” 流行 病 。 
流行 病 期 间 ， 病 人 已 径 感 染 传染 放 病 ,必须 囊 快 接 
入 疫 菌 。 

党 关 病人 已 经 排 到 队伍 的 最 前 头 。 


病人 已 及 时 接受 投 苗 接种 ， 已 经 不 对 医院 造成 流行 
， 病 威 备 。 


病人 在 急诊 状况 中 ' 必须 马上 沪 贸 生 了 瞧 此 


是 和 你 必须 决定 对 他 探 取 何 种 治疗 ， 一 个 弹出 式 图 示 会 
出 现 给 你 所 有 可 能 的 选择 。 


，。 商人 正在 排队 接受 诊断 或 治 冶 。 过 个 国 示 然 表示 病 
人 很 快 亿 。 
日 。。 过 个 国 示 有 四 种 楼 化 描述 病人 有 多 搂 近 死亡 。 过 是 


玉 你 当 试 最 后 的 治疗 或 者 送 他 们 回 家 的 机 会 。 
8D 机 器 排 定 修理 当 你 指定 打 厅 工 去 修理 机 器 时 ， 运 个 图 示 就 会 出 
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4 
- 


各 


发 脾气 B : 问题 与 解答 


虽 : 


QQ: 


按 弓 在 效 暮 底 谋 闪 婢 落 ! 


有 两 种 可 能 。 第 一 ， 教 学 寻 程 可 能 开启 著 。" 在 各 种 情况 ， 你 可 以 跟 
著 教 学 课程 做 下 去 ' 或 者 结束 教学 开始 壕 戏 " 否则， 你 应 该 是 看 到 
研究 画面 的 按钮 正 告诉 你 新 研究 已 经 完成 ， 所 以 停止 野餐 快 来 看 看 
吧 。 


设 香 没 洁 放 进 我 剧 副 建 的 房间 。 

如 果 重 新 安排 屋 备 没 法 帮 你 ， 你 的 房间 就 太 小 了 。 你 可 以 回 到 蓝图 
阶段 来 改 县 大 小 。 

建 一 间 小 於 4x4 方 格 的 房间 是 不 太 聘 明 的 做 法 ， 有 些 房 间 例 如 病房 
应 访 至 少 6x6 个 方 格 大 * 

我 有 服 纯 疾病 的 病人 ， 但 是 他 从 不 吉 腊 所 室 。 

即使 病人 已 经 很 明显 知道 他 们 的 疾病 所 在 《〈 例如 疆 腹 膨 胜 ) ， 但 他 们 
还是 需要 被 诊断 。 第 一 个 要 检查 的 是 你 是 否 有 足 兔 的 一 般 攻 师 办 公 
室 和 一 般 诊 断 室 。 有 些 疾病 不 能 在 某 些 房 关 中 诊断 。 

我 的 蜂 院 中 有 很 多 病人 无 所 事 事 。 

有 可 能 是 你 的 接待 员 要 处 理 很 多 队伍 "你 要 建 更 多 的 服务 台 ， 履 用 
更 多 的 接待 员 。 也 要 检查 看 看 排队 队伍 的 大 小 ， 特别 是 一 般 医 师 办 
公 室 ' 因为 它们 很 快 就 会 客 满 * 也 有 可 能 你 没有 足 狗 的 履 生 来 照顾 
四 周 ， 另外 如 果 你 有 太 多 不 应 该 空 著 的 房间 ， 去 尾 用 更 多 的 工作 人 
员 。 

我 的 病人 都 在 呕吐 上 


他 们 都 很 寺 感 看 到 你 ， 你 没有 厘 用 足 鹏 的 打杂 工 、 如果 你 动作 先 快 
必 用 了 更 多 的 打杂 工 ， 他 们 就 会 把 场面 控制 下 来 要 快速 处 理 ， 抓 
起 一 售 直接 放 在 鹃 吐 堆 上 “， 他 很 快 就 会 清理 乾 兆 ” 


我 要 如 何 歼 得 更 多 栅 穴 人 


指令 参考 卡 


可 条 这 = 可 


; 声 众 是 建立 在 个 人 治 症 声 性 和 价格 、 治 瘦 病 人 的 数目 (也 包括 每 种 独 


立 的 疾病 ) 死亡 的 数目 、 恨 好 的 诊断 ， 以 及 其 他 的 事情 上 。 改进 运 
些 地 方 就 会 妨 你 获得 更 多 的 声 穴 


我 要 如 何 提 增 医院 的 博 值 ? 


各 是 你 的 攻 院 具体 的 价值 ， 它 是 建立 在 你 的 医院 大 小 、 房 间 数 目 、 
设备 、 工 作 人 员 数 目 ， 以 及 你 的 医院 能 处 理 的 病人 人 数 。 改进 各 些 
地 方 就 会 广 你 的 医院 价值 提高 * 


我 的 植物 都 童 将 一 让 了 ! 


植物 需要 打杂 工 涂 水 。 你 不 用 命令 他 们 去 浇 水 ， 但 是 浇 水 会 花 掉 清 
理 垃圾 的 裤 责 时 间 。 大 用 更 多 的 打杂 工 或 者 改 妈 他 们 工作 的 优先 顺 
序 。 


震 什 床 有 些 角 工 童 走出 里 院 ， 我 又 没 并 除 他 从 ! 


如 果 工作 人 员 感 到 展 烦 ， 他 们 就 会 辞职 ， 强 出 式 图 示 会 出 现 。 如 果 
一 个 月 后 你 没 用 滑 电 左 键 点 一 下 适 个 图 示 ， 过 个 图 示 就 会 消失 ， 然 
和 后 他 就 会 走出 医院 。 你 可 以 看 到 某 位 员工 是 否 正 在 套 职 ， 因 为 他 们 
的 头 上 会 出 现 一 个 特殊 的 国 示 。 有 可 能 在 你 的 政策 画面 上 的 休息 等 
级 设 的 太 成 苛 了 。 以 后 你 可 能 要 注意 一 下 工作 人 员 管理 各 一 部 份 * 


每 件 事 都 做 档 档 ， 我 没 法 苦 理 啦 ! 

抓紧 ! 控制 好 你 自己 * 多 熏 导 会 慎 你 完美 。 有 哪些 按钮 你 簿 没 按 过 
的 ? 你 的 药品 记 儿 簿 都 划 过 了 吗 ? 你 建造 房 则 的 速度 多 快 ? 你 是 什 
床 ? 人 类 膛 是 老鼠 ? 


kf 要 措 动 蜂 院 视野 ， 按 方向 键 
要 设 定 放 大 键 ， 移 到 你 想 放 大 的 地 方 按 ALT+ 功能 键 。 过 样 会 将 你 的 放大 位 
区 置 记 儿 下 来 * 要 回 到 那个 位 置 , 按 CTRL+ 功能 键 


要 以 每 次 五 个 的 数目 增加 或 减少 走 原 或 额外 物品 的 购买 数量 ， 按 住 SHIFT 
键 同时 增加 或 减少 你 要 买 的 东西 要 一 次 增加 或 减少 十 个 按 住 CTRL 键 。 


Se 要 快速 储存 你 的 游 台 按 ALT-S 。 要 快速 回复 你 在 快速 储存 栏 存 的 游戏 按 


ALT-L 


要 掀 停 / 回复 壕 戏 按 P" 


要 享 央 效 融 回 到 你 的 作业 系 炉 按 SHIFTQ 。 


(max ) 或 “ 再 增加 一 点 速度 ”(and then some more)， 按 1,2,3,4 或 5 


《 要 改 役 游戏 速度 为 最 慢 (slowest) 慢 (slow)、 正 常 (normal)、 最 大 


(要 将 你 的 医院 加 速 到 “ 再 增加 一 点 速度 ”' 按 住 W。") 


功能 刍 
F1 ， 救 玉芝 幕 
F2 。 记 销 簿 
F3 政策 殖 藉 : 


F4 研究 营 幕 ( 猎 院 必须 先 有 研究 室 ) 


F5 。 国 表 吾 莫 


F6 ”工作 人 员 警 幕 


于 
F8 状态 鳌 幕 


